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ERCO Anwendungsbereiche 


Jeder Raum verlangt ein eigen- 
standiges Beleuchtungskonzept, 
das den Nutzern, der Architektur 
und dem Interieur gerecht wird. 
Bei ERCO trifft die langjährige 
Erfahrung mit der gestaltenden 
Architektur- und Objektbeleuch- 
tung in unterschiedlichen Archi- 
tektursegmenten auf aktuellste 
LED-Technologie. Welche indivi- 
duellen Vorteile ERCO LED-Licht- 
werkzeuge für eine zeitgemäße 
Büro-, Retail-, Museums-, Flug- 
hafen- oder Fassadenbeleuch- 
tung bieten, haben wir auf den 


folgenden Seiten zusammen- 
gefasst. Dabei beantworten wir 
Ihnen die wichtigsten Fragen 
rund um die Beleuchtung mit LED 
im Kontext unserer wesentlichen 
Anwendungsbereiche. 


Mehr unter: 
www.erco.com/licht-planen 
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www.erco.com/track-lighting 
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ERCO Greenology © 
für nachhaltige Beleuchtung 


Wir verstehen Licht als die 4. Dimension der 
Architektur - und damit als integralen Bestandteil 
nachhaltigen Bauens. ERCO Greenology verbindet 
ökologische Verantwortung mit technologischer 
Kompetenz und ist unsere Strategie für 
nachhaltige Beleuchtung. 


Unsere Nachhaltigkeitsziele 


Die effektivsten Lichtwerkzeuge am Markt 
Eine CO, neutrale Lichtfabrik 


Ausbau der Kreislaufwirtschaft 


LOBA 


Ja zu den UN-Nachhaltigkeitszielen 


Die 4 Prinzipien unserer 
ERCO Greenology Strategie 


Innovation driven by 
Technology 


ERCO investiert kontinuierlich in 
neue Technologien zur Verbesse- 
rung der Produkte und Produk- 
tionsprozesse - gerade auch im 
Sinne der Ökologie. Jede Innova- 
tion muss sich an unseren Nach- 
haltigkeitszielen messen lassen, 
um so den Energie- und Ressour- 
cenverbrauch von Beleuchtungs- 
anlagen zu reduzieren. 


Efficiency driven by 
Energy Reduction 


Optoelektronik ist unsere Kern- 
kompetenz. Mit perfekt aufeinan- 
der abgestimmten Komponenten 
aus eigenentwickelter Lichttech- 
nik, Elektronik und dem Thermo- 
management garantieren wir die 
hohe Effizienz (Im/W) unserer 
Leuchten und senken so den 
Energiebedarf. 


www.erco.com/greenology 


„Unsere Leuchten ermöglichen es, Licht 
gezielt dort einzusetzen, wo es gebraucht 
wird - sprich: wo es die menschliche Wahr- 
nehmung erfordert. Sie werden Teil der 
Architektur und unterstützen deren flexible 


sowie langlebige Nutzung. Sie tragen dazu 
bei, dass Gebäude so wenig Energie und 
Ressourcen wie möglich verbrauchen." 


Kay Pawlik, Geschäftsführer 


Effectiveness driven 
by Quality Solutions 


Licht nur dort, wo es gebraucht 
und wahrgenommen wird. Prä- 
zise, anwendungsbezogen und 
maximal effektiv (W das 
macht ERCO Lichtwerkzeuge zum 
Bestandteil jeder Human Centric 
Lighting Lösung. 


Sustainability driven 
by Responsibility 


Licht ist unser Beitrag zu nach- 
haltigem Bauen. Entwickelt 

für wahrnehmungsorientiertes 
Human Centric Lighting, unter- 
stützen unsere Lichtlösungen die 
flexible Nutzung der Architektur 
durch den Menschen und ermög- 
lichen einen wartungsarmen 
Betrieb über die gesamte Nut- 
zungsdauer. 


ERCO Projekte 


Ob antike Denkmäler, auBerge- 
wohnliche Museen, moderne 
Arbeitswelten oder öffentliche 
Gebäude: ERCO bietet professio- 
nelle Lichtwerkzeuge für den 
Innen- und Außenraum. 


Erfahren Sie mehr über unsere internationalen 
Projekte in unseren Reportagen und Hinter- 
grundberichten: 


www.erco.com/projects 
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Nvidia, Santa 
Clara/USA 
Fotografie: 
Jason ۲۳ 


CapitaSpring, 
Singapur 
Fotografie: 
Raphael Olivier 
Lichtplanung: 
Nipek Pte Ltd 
Architekt: 

BIG Bjarke Ingels 
Group + Carlo 
Ratti Associati 
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Munch Museum, 
Oslo 
Architektur: 
estudioHerreros, 
Madrid 
Lichtplanung: 
ZENISK, Oslo 
Fotografie: 
Tomasz Majewski 


| 
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Las Vegas Con- 
vention Centre, 
Las Vegas 
Lichtplanung: 
CM KLING + 
ASSOCIATES, 
Alexandria. 
Fotografie: 

Ryan Linton, 
Pennsylvania 


de 
» 


8 


کر کہ 
LS‏ 
AAN‏ 


m 5: E 7 


¿MIES WW A 


۱ 
سے 
— 
۳ 


M 
= 


i= 
i ۲ 
Lil | کک‎ ۶ i ` 


Y 


۲۱۱ YT 5% 


ERCO Programm 2023 


7 


La Samaritaine, 
Paris 
Fotografie: 
Anthony Perrot 
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Park Digter- 
lunden, 
Kopenhagen 
Fotografie: 
Johan Elm 


Aurora Museum, 
Shanghai 
Architektur: 
Tadao Ando 
Lichtplanung: 
Kilt Planning 
Office 

Fotografie: 
Jackie Chan 


Erfahren Sie mehr über unsere internationalen 
Projekte in unseren Reportagen und Hinter- 
grundberichten: 


www.erco.com/projects 
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Work - Innen- und Außenraumleuchten für Büro- und Verwaltungsgebaude 


y 
7 4 
” | | 


Die Beleuchtung von Bürogebäu- 
den umfasst mehr als den Arbeits- 
platz und Besprechungsräume - 
auch die Wege- und Fassadenbe- 
leuchtung im AuBenraum zählen 
dazu. Konzentriertes Arbeiten 
erfordert ein angenehmes Arbeits- 
umfeld mit hohem Sehkomfort. 
Neben angemessenen Beleuch- 
tungsstärken gehören dazu eine 
optimale Abblendung und das 
ausgleichende Licht der vertikalen 
Beleuchtung. Eine besondere 
Stärke von ERCO sind die Down- 
lights für Stromschienen - eine 
flexible und wirtschaftliche Alter- 
native zu klassischen Deckenein- 
bauleuchten. 


Erfahren Sie mehr: 
www.erco.com/work 


Flexible Arbeitsplatz- 
beleuchtung 


Moderne Unternehmen arbeiten 
mit wechselnden Teams und 
Methoden. Downlights, die in 

der Stromschiene versetzt werden 
können, sind die Lösung für eine 
flexible Büroinfrastruktur. 


Leuchten für Schreibtisch- 
Stromschienen leuchten 
S. 42 5.150 
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AuBenraum: Mit Licht 
reprasentieren 


Fassade, Eingangs- und Empfangs- 
bereich bieten Unternehmen die 
erste Möglichkeit, sich über die 
Büroarchitektur als Marke zu 
positionieren. Licht modelliert 
dabei die Architektur und trans- 
portiert auf subtile Weise Werte 
wie Offenheit und Transparenz. 


سعد — 

Fassaden- Bodeneinbau- 
leuchten leuchten 

S. 174 S. 204 


Vertikales Licht fiir 
den ersten Eindruck 


Wandflutung unterstützt einen 
großzügigen Gestus im Empfangs- 
bereich. Helle Wände verleihen 
dem Raum Weite und erzeugen 
einen hohen Helligkeitseindruck. 
Insbesondere Foyers mit verglas- 
ten Fassaden werden durch Wand- 
flutung von außen einsehbar und 
vermitteln Transparenz. 


Integrierte Büro- 
beleuchtung 


Ein zoniertes, deckenintegriertes 
Lichtkonzept mit besonders kleinen 
Leuchten sorgt für ein ruhiges 
Deckenbild. Hervorragend abge- 
blendete Downlights mit oval 
wide flood Lichtverteilung unter- 
stützen Bürotätigkeiten und bie- 
ten ein gleichmäßiges Grundlicht. 


© 
Deckeneinbau- Deckeneinbau- Deckenaufbau- 
leuchten leuchten leuchten 
S. 100 S. 100 S. 124 
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OT ET El 
Deckeneinbau- Deckeneinbau- 
leuchten leuchten 
S. 100 S. 100 
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Culture - Innen- und Außenraumleuchten für Museen und Galerien 


Museumsbeleuchtung beginnt 
mit akzentuierendem Licht für 
Skulpturen im Außenraum und 
reicht bis hin zu geeigneten Licht- 
werkzeugen für empfindliche 
Exponate in den Ausstellungs- 
räumen. Die Gestaltungsmög- 
lichkeiten von Licht beschränken 
sich in Museen und Galerien aber 
nicht nur auf die Präsentation von 
Kunst. Wir zeigen Ihnen, wie Licht 
Ausstellungshäuser als hochwer- 
tige Kulturmarken prägt - vom 
Skulpturengarten bis hin zum 
Shop und Cafe. 


Erfahren Sie mehr: 
www.erco.com/culture 


Außenraum: Mit Licht 
empfangen 


Licht verwandelt Museen bei 
Nacht in urbane Landmarken, 
indem es die Fassade und Expo- 
nate im Außenraum sichtbar 
macht. Akzente im Vordergrund 
agieren dabei als Orientierungs- 
punkte aus der Ferne. 


Kunst gleichmäßig 
beleuchten 


Wandflutung mit hoher Gleich- 
mäßigkeit eignet sich in Museen 
zur Beleuchtung von Kunstwer- 
ken, in Verkaufsräumen zur Regal- 
beleuchtung oder in Foyers zum 
Aufbau eines weiten und reprä- 
sentativen Raumeindrucks. 
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Scheinwerfer, 
Fluter und 
Wandfluter 
S. 162 


Pollerleuchten 
S. 184 
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Leuchten fúr 
Stromschienen 
S. 42 
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Deckeneinbau- 
leuchten 
S. 100 


Kunst erlebbar 
machen 


Erst Licht macht Kunst für Besu- 
cher erlebbar. Strahler mit unter- 
schiedlichen Lichtverteilungen 
eignen sich ideal zur Akzentuie- 
rung von Kunst. 


¿ BLA 27 
© / 
Leuchten für Einbaustrahler, 
Stromschienen -fluter und 
S. 42 -wandfluter 
S. 88 


ER 


Randscharf beleuchten 


Exponate unterschiedlicher Grö- 
Ben ideal zu beleuchten, ist ihre 
Domäne: Konturen- und Zoom- 
strahler ermöglichen variabel 
einstellbare Lichtverteilungen. 


Leuchten für 
Stromschienen 
S. 42 
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Community - Innen- und AuBenraumleuchten für öffentliche Gebäude 


Beleuchtung für große Fassaden 
bis hin zu hohen Foyers und mul- 
tifunktionalen Konferenzräumen 
stehen im Fokus der Lichtplanung. 
Bauten der öffentlichen Verwal- 
tung, Bildungseinrichtungen, 
Theater, Kongresszentren, Bahn- 
höfe und Flughäfen spiegeln 
Anspruch und Wirklichkeit einer 
Gesellschaft wider. Licht über- 
nimmt dabei viel mehr als funk- 
tionale Aufgaben, es prägt auch 
den Charakter und die repräsen- 
tative Symbolkraft öffentlicher 
Bauten. 


www.erco.com/community 


Fassaden beleuchten 


Licht spielt eine entscheidende 
Rolle, wenn es darum geht, 
öffentlichen Bauten eine reprä- 
sentative Identität zu verleihen. 
ا اه ا سح‎ Scheinwerfer, Fassaden- Bodeneinbau- 

` ۱ Fluter und leuchten leuchten 
werfer inszenieren große Fassa- 


1 Wandfluter S. 174 S. 204 
den eindrucksvoll. S. 162 
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Fassaden- Pollerleuchten 
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Mit Licht hohe Raume 
کہا‎ strukturieren 


SS Ein klares, wahrnehmungsgerech- 
tes Lichtkonzept macht öffentli- 
che Gebäude benutzerfreundlich. 
Dazu gehört, große Räume mit- 
hilfe zonierter Beleuchtung zu 
definieren und zu gliedern. Leuch- 
ten mit hohen Lumenpaketen 
liefern die benötigten Beleuch- 
tungsstärken auf der Zielfläche. 


هادا 
>« 
Leuchten für Deckeneinbau- Deckenaufbau-‏ 
Stromschienen leuchten leuchten‏ 
S. 42 S. 100 S. 124‏ 


em 
\ © 
es 
Leuchten für Pendelleuchten Deckeneinbau- 
Stromschienen S. 140 leuchten 
S. 42 S. 100 


Licht für einen weiten 
Raumeindruck in 
Sälen 


In Veranstaltungssälen und Mul- 
tifunktionsräumen lässt sich die 
Atmosphäre mit unterschiedlichen 
Anteilen von Grundbeleuchtung, 
vertikaler Beleuchtung und 
Akzentbeleuchtung variieren. 
Geeignete Lichtwerkzeuge sind 
Deckeneinbauleuchten mit hohen 
Beleuchtungsstärken und sehr 
guter Abblendung. 
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Contemplation - Innen- 


Fassaden sakraler Bauwerke in der 
Stadt hervorzuheben sowie kon- 
templative Räume stimmungsvoll 
zu inszenieren, gelingt mit den 
vielfältigen Leuchten von ERCO. 
Licht ist in allen Religionen nicht 
nur ein Gestaltungswerkzeug für 
Architektur, sondern selbst ein 
starkes Symbol für das Göttliche. 
Licht schafft in sakralen Räumen 
eine kontemplative Atmosphäre 
für Begegnungen zwischen Gläu- 
bigen. 
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und Außenraumleuchten für Sakralbauten 


Ob in Kirchen, Moscheen, Tempeln 
oder Synagogen: Lichtakzente 
helfen, den Blick auf das Wesent- 
liche zu lenken. 


www.erco.com/contemplation 


Scheinwerfer, Fassaden- 
Fluter und leuchten 
Wandfluter S. 174 

S. 164 


Außenraum: Symbol- 
kraft betonen 


Sakralarchitektur visualisiert die 
Haltung und Bedeutung einer 
Religion mit baulichen Mitteln - 
Licht verstärkt diese Botschaft. 
Die Großzügigkeit monumentaler 
Bauten lässt sich mit ERCO Schein- 
werfern betonen, deren präzise 
Lichtverteilungen Fassaden effekt- 
voll hervorheben. 


i 


/ 


1 


Blicke mit Licht 
lenken 


Religiöse Bauten berühren Men- 
schen durch ihre kontemplative 
Raumatmospháre. Flutende Licht- 
verteilungen in Kombination mit 
Konturenstrahlern lenken den 
Blick auf die wesentlichen Ele- 
mente im Raum. 


Leuchten fúr Leuchten fúr 
Stromschienen Stromschienen 
S. 42 S. 42 


Licht aus groBer 
Distanz 


1 ۷ ۷ ۷ ZC 


Lichtakzente schaffen Wahrneh- 
mungshierarchien. Um aus groBer 
Distanz punktgenau zu beleuch- 
ten, benötigt man Leuchten mit 
präzisen, eng strahlenden Licht- 
kegeln ohne Streulicht. 


Ki 


Leuchten fiir 
Stromschienen 
S. 42 


ERCO Programm 2023 17 


Public & Outdoor - AuBenraumleuchten für Fassaden, Wege und mehr 


Parks, öffentliche Plätze, Denk- 
mäler und Fassaden prägen mit 
ihrer Beleuchtung das nächtliche 
Gesicht einer Stadt. Ihr Licht bie- 
tet heterogenen Nutzergruppen 
ientierung, schafft Sicherheit, 
ertet räumliche Details durch 
zente auf und erzeugt Atmo- 
sphäre. ERCO Lichtwerkzeuge für 
den Außenraum übernehmen die 
Aufgabe, den nächtlichen Raum 
im urbanen Kontext mit hocheffi- 
zientem LED-Licht zu definieren, 
während sie selbst dank ihrer her- 
vorragenden Abblendung in den 
Hintergrund treten. 


>5 O 


Erfahren Sie mehr: 
www.erco.com/outdoor 


Orientierungspunkte 


© schaffen mit Licht 
لے‎ 


Denkmäler und Brücken bil- 
den wichtige Elemente zur Ori- 
entierung im Stadtraum. Sie 


Scheinwerfer, Bodeneinbau- eindrucksvoll in Szene zu set- 
Fluter und leuchten zen, ermöglicht gute Orientie- 
EE S. 204 rung. Scheinwerfer mit Akzent- 
1 licht setzen starke Kontraste im 
2 nächtlichen Kontext. 


Scheinwerfer, 


Fluter und 
Wandfluter 
S. 162 
2 
Licht fúr urbanes 


Leben 


Passanten ein Gefühl von Sicher- 
heit im Stadtraum zu geben, 
gehört zu den zentralen Leitge- 
danken von Masterplänen. Läng- 
liche Wandflächen, Säulen oder 
Bäume lassen sich mit ERCO 
Scheinwerfern sehr gleichmä- 
Big fluten. 
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8 Landmarken effektvoll 
N beleuchten 


\ Eine attraktive Beleuchtung his- 
\ torischer Bauten, Denkmäler oder 
\ auch besonderer Objekte erweckt 
\ Aufmerksamkeit und dient zudem 
\ der Tourismusförderung. Wall- 
1 wash ist eine der geeigneten 

\ Beleuchtungsarten, um solche 

\ Attraktionen in Szene zu setzen. 


Mit Licht nächtliches 
Leben fördern 


Zu helles Licht und Blendung 
beeinträchtigen die Atmosphäre 
der Nacht. Häufig reichen niedri- 
ge Beleuchtungsstärken von etwa 
10lx auf Plätzen schon für eine 
gute Orientierung aus. Dimmbare 
ERCO Leuchten übernehmen diese 
Aufgabe eindrucksvoll. 


Scheinwerfer, 
Fluter und 
Wandfluter 
S. 162 


9 


Scheinwerfer, 
Fluter und 
Wandfluter 
S. 162 


Bodeneinbau- 
leuchten 
S. 204 
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Living - Innen- und AuBenraumleuchten für Wohnräume 


Vom Wohn- und Esszimmer bis 
zum Garten mit Vegetation und 
Wegen lässt sich mit Licht eine 
behagliche Atmosphäre gestal- 
ten. ERCO Lichtlösungen fügen 
sich harmonisch in unterschied- 
iche Umgebungen ein. Wand- 
uter und Downlights in kleinen 
auformen sorgen auch in engen 
äumen für Platz zum Leben. 
chtszenen kombinieren Grund- 
euchtung mit Akzenten; Archi- 
tekturbeleuchtung und dekorati- 
Leuchten schaffen gemeinsam 

Licht zum Wohlfühlen. 


www.erco.com/living 


AuBenbereiche anspre- 
chend beleuchten 


Licht macht Garten und Terrasse 
am Abend erlebbar. ERCO Leuchten 
mit engen Lichtverteilungen 
schaffen Blickpunkte für ein 
qualitatives Umfeld bei Nacht. 


20 ERCO Programm 2023 


Scheinwerfer, 
Fluter und 
Wandfluter 
S. 162 


Bodeneinbau- 
leuchten 


S. 204 


Fassaden- Bodeneinbau- 
leuchten leuchten 
5. 174 S. 204 


Deckeneinbau- 
leuchten 
S. 100 


Wohnraume richtig 
beleuchten 


GleichmaBige Wandflutung sorgt 
für einen großzügigen Raumein- 
druck. ERCO Leuchten mit engen 
Lichtverteilungen erzeugen Blick- 
punkte und gliedern Raumzonen. 


Leuchten fiir Einbaustrahler, Deckeneinbau- 
Stromschienen -fluter und leuchten 
S. 42 -wandfluter S. 100 

S. 88 


ERCO Programm 2023 21 


Shop - Innen- und AuBenraumleuchten fiir Einkaufswelten 


Eindrucksvolle Fassaden- und 
Schaufensterbeleuchtung sowie 
attraktive Präsentation von Pro- 
dukten tragen zum Erfolg von 
Shops bei. Aber Licht präsentiert 
nicht nur Produkte, es bestimmt 
auch die Atmosphäre und stärkt so 
das unmittelbare Einkaufserlebnis 
nachhaltig. Verführerisch tritt es 
mit jeder Saison anders in Erschei- 
nung und weckt neue Emotionen 
rund um das Produkt. Die unver- 
wechselbare Inszenierung von 
Raum und Produkt mittels Licht ist 
essenzieller Bestandteil im Dialog 
mit dem Kunden. 


www.erco.com/shop 


Im AuBenraum 


Präsenz zeigen 7 
4 


Beleuchtete Fassaden sorgen 
für Aufmerksamkeit und tren- 
nen das Wichtige vom Unwichti- 


gen. So verleiht Streiflicht Shops Fassaden- Scheinwerfer, J ۱ 
bereits von außen ein hochwerti- leuchten Fluter und 1N 9/ ۱ 
ges Erscheinungsbild. S. 174 Wandfluter \ \ 1 
S. 162 N x ) 
X x 
۳ 


Blicke auf das Schau- 
fenster ziehen 


Schaufenster erzeugen Aufmerk- 
samkeit und Neugier. Mit kon- 
trastreicher Akzentbeleuchtung 
heben Sie Waren effektvoll hervor 
und richten so die Blicke der Kun- 
den auf Ihren Shop. 
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Leuchten fiir 
Stromschienen 
S. 42 
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Einkaufserlebnisse 
schaffen mit Licht 


Durch den Einsatz unterschied- 
licher Beleuchtungsstärken und 
Lichtverteilungen entsteht eine 
visuelle Hierarchie, Produkte 
rücken in den Vordergrund und 
Kunden werden gezielt durch den 
Store geleitet. 


Leuchten für Einbaustrahler, Deckeneinbau- 
Stromschienen -fluter und leuchten 
S. 42 -wandfluter S. 100 

S. 88 
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Hospitality - Innen- und AuBenraumleuchten für Hotels und Restaurants 


Gäste mit Licht Willkommen zu 
heißen beginnt mit Wege- und 
Fassadenbeleuchtung im Außen- 


raum und reicht bis hin zur priva- 


ten Atmosphäre am Tisch oder im 
Hotelzimmer. Ob Designhotel, 
Themenrestaurant oder tempo- 
räre Bar: Architekturbeleuchtung 
von ERCO trägt mit vielfältigen 
Inszenierungsmöglichkeiten zu 
Raumsituationen bei, in deren 
Zentrum der Genuss steht. 


9 


Scheinwerfer, Bodeneinbau- 
Fluter und leuchten 
Wandfluter S. 204 

S. 162 


24 ERCO Programm 2023 


Erfahren Sie mehr: 
www.erco.com/hospitality 


Fassaden und Wege 
beleuchten 


Effektvolle Lichtkonzepte unter- 
stützen die Corporate Identity von 
Hotels oder Restaurants. Elegant 
beleuchtete Gehwege und akzen- 
tuierte Fassaden wirken hochwer- 
tig und einladend für Ihre Gäste. 


۱ t 


STM س‎ ommi 


808 7 


ا یں 
yA E,‏ 


Pollerleuchten 
S. 184 


Essen genieBen im 
guten Licht 


Egal, ob lokale Küche oder inspi- 
riert von fernen Ländern - 
Brillanz trägt wesentlich zu dem 
Genuss von Köstlichkeiten bei. 
ERCO Leuchten mit präzisen, 
engen Lichtkegeln erzeugen 
Glanz mit hohem Sehkomfort 
für Ihre Gäste. 


Leuchten für 
Stromschienen 
S. 42 


Einbaustrahler, 


-fluter und 
-wandfluter 
S. 88 


A 
AR 


Pin 
a (Gi 


Leuchten fiir Deckeneinbau- 
Stromschienen leuchten 
S. 42 S. 100 


d Mit Licht empfangen 


Einfache Orientierung und eine 
angenehme Atmosphäre bilden 
die Basis für die erste Begeg- 


— | nung. Vertikale Beleuchtung hilft, 


Raumfunktionen intuitiv zu ver- 
stehen und unterstreicht eine 
offene Geste. 


و و 
CES‏ | 


irar "Ze‏ 2 د 
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Innenraum 


Das ERCO Innenraumleuchten- 
Programm umfasst ein breites 
Spektrum verschiedener Licht- 
werkzeuge: Strahler und Wand- 
fluter, Stromschienen, Decken- 
einbauleuchten, Decken- und 
Bodenfluter. Ihre Gemeinsamkeit 
ist das Leitprinzip des effizienten 
Sehkomforts. 


www.erco.com/indoor 
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Ve 


Variabel. Linear. 


ERCO Stromschienen und ٢٢٢ ۵ 


Die Stromschiene löst Licht und 
Leuchten aus den Zwängen der 
festen Montage. Sie bildet die 
Grundlage für eine flexible Licht- 
planung, die sich an wechselnder 
Gestaltung und Nutzung eines 
Raumes orientieren kann. 

ERCO bietet Minirail Stromschie- 
nen für 48V, Stromschienen für 
220-240V sowie Hi-trac für indi- 
rekte Beleuchtung und höhere 
Anforderungen an die Traglast 
an. Für die lineare Architekturbe- 


www.erco.com/ 
track-lighting 


leuchtung ist das Lichtbandsys- 
tem Invia 48V die richtige Wahl. 
Invia 48V folgt der Linienführung 
der Architektur. Zugleich erfüllt 
Invia vollwertige Beleuchtungs- 
aufgaben mit effizienten und 
präzisen Lichtverteilungen: 

Von linearen Wandflutern und 
Downlights bis zu Strahlern 

am Minirail 48V Stromschienen- 
Einsatz. 


Innenraum 


Stromschienen und Lichtbandsysteme 


Stromschienen 48V 


Stromschienen 220-240V 


Lichtbandsysteme 


ERCO Minirail Stromschie- 
nen und Punktauslässe 48V 


Miniaturisiertes Stromschienenprofil 


Einbau-, Aufbau- oder Pendel- 
montage möglich 


OEM Komponenten verfügbar 


ERCO Stromschienen und 
Punktauslässe 


Geringe Bauhöhe 


12۷۷/1280161 - 12W/18001m 


36 ERCO Hi-trac Stromschie- 


nen mit Uplights 


Spannweiten bis zu vier Metern 


38 


Einbau-, Aufoau- oder Pendel- 
montage möglich 


Auf Basis der bewährten ERCO 
Stromschienen 


OEM Komponenten verfügbar 


1,3W/254lm - ۳۲۳ 


Invia 48V 


Abstandloses Lichtband - auch um 
die Ecke und mit Tunable white 


Einbau-, Aufbau- oder Pendel- 
montage möglich 


Downlights, Wandfluter, Uplight und 


48V Strahler 


Community, Work, Culture 


Indirekte Beleuchtung und 
OEM Komponenten verfügbar 
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Das zeichnet unsere 
ERCO Stromschienen aus 


Schienen für alle Fälle 


Minirail Stromschienen 48V bil- 
den die Versorgungseinheit für 
miniaturisierte Niedervolt-Strah- 
ler. ERCO Stromschienen mit 
Hochvolt liefern Energie für her- 
kömmliche Strahler und weite- 
ren Leuchten, die Sie über Adapter 
oder Steckdosen in der Schiene 
betreiben. Für höhere Lastanfor- 
derungen eignen sich spezielle 
Hi-trac Stromschienen. 


Die Stromschiene 
für Strahler anderer 
Hersteller 


Die ERCO Stromschiene ist die 
perfekte Infrastruktur für alle 
Strahler - egal, von welchem 
Hersteller. Passende Adapter, 
auch für Pendelleuchten, liefert 
ERCO als OEM Komponenten. 
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Einfach montiert 


Leicht herauszudrückende Ein- 
stanzungen in einem Abstand von 
0,4m ermöglichen eine einfache 
und schnelle Montage der Strom- 
schienen. 


1 


7 E 


Vielseitige 
Infrastruktur 


ERCO Stromschienen gibt es als 
Einbau- oder Aufbauvariante, mit 
Auflagefláchen fúr Deckenplatten, 
zur Abhángung mit Pendelrohren 
oder Drahtseilen sowie als Punkt- 
auslass. 


Bewährt und 
zukunftssicher 


Stromschienen und Lichtstruktu- 
ren von ERCO kommen seit Jahr- 
zehnten rund um den Globus zum 
Einsatz. Der Clou: neue Strahler 
passen mechanisch in Bestands- 
anlagen und bereits in Betrieb 
genommene Leuchten lassen sich 
in Neuinstallationen einsetzen. 


Connectivity 


ERCO Stromschienen und 
Minirail Stromschienen ۸ 
bilden die universelle Infrastruk- 
tur für alle Steuerungsarten: 


Wireless über 
- Casambi Bluetooth 
- Zigbee 3.0 


Kabelgebunden über 
- Schaltbar 

- On-board Dim 

- Multi Dim 

- DALI dimmbar 

- Push Dim 

- Phasendimmbar 


7 zigbee Gap 


Miniaturisiertes 
Schienenprofil 


Minirail Stromschienen ۷ 
vereinen maximale Flexibilität 
und minimales Profilmaß. Sie 
fügen sich elegant in die Archi- 
tektur ein und bilden die Basis 
für vielseitige Lichtkonzepte. 


72mm 


15,5mm — 


M1:1 22mm 


Spannweiten von 
bis zu 4m 


Mit weit auseinanderliegenden 
Abhängepunkten stellt Hi-trac 
eine statisch sehr leistungsfähige 
Infrastruktur zur Verfügung - 
perfekt auch zur diffusen 
Beleuchtung von Decken. 


38mm 


33,5mm 


Minirail Strom- 
schiene 48V 


220V-240V 


Hi-trac Stromschiene 
220V-240V mit Uplight 


ERCO Stromschiene 


= ERCO individual 


Ihre Decke ist farbig? Mit unserem 


Standards erweitern 
mit Zubehör 


Ob Sensoren, Dekohaken oder 
Schukosteckdosen: Passen Sie die 
Stromschieneninfrastruktur auf 
Ihre individuellen Bedürfnisse an. 


Service „ERCO individual" bieten 
wir Ihnen umfangreiche Möglich- 
keiten zur Individualisierung von 
Stromschienen - wie etwa die 
Lackierung in Ihrer Wunschfarbe. 


www.erco.com/individual 


ei 


Geradeaus und um 
die Ecke 


Eck,- Kreuz,- T- und Flexverbinder 
ermöglichen vielseitige Geome- 
trien bei Stromschienenanlagen. 


Hier konfigurieren: 


. ERCO Programm 2023 
www.erco.com/track-configurator 
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Das zeichnet unser 
Lichtbandsystem aus 


Ein Profil, viele 
Möglichkeiten 


Die Integration von Leuchten in 
die Architektur gelingt Ihnen mit 
Invia 48V perfekt. Zwei Profile für 
bündigen und überdeckenden 
Einbau, eine Aufbauvariante als 
auch ein abgependeltes Profil 
geben Ihnen maximale Gestal- 
tungsfreiheit. 


Entlang der Wand 

und um die Ecke 
Durchdachte 90° Eck-Wandfluter 
sorgen auch über Ecken hinweg 


für nahtlos gleichmäßig beleuch- 
tete Flächen. 
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Wallwash 


1-2-Click 


Werkzeuglos setzen Sie die Invia 
48V Leuchten in das Profil. Mit 
dem mitgelieferten Demontage- 
hebel nehmen Sie die Leuchten 
im Handumdrehen wieder aus 
dem Profil und können sie so 
jederzeit an einer anderen Stelle 
anbringen. 


AN 
Se? 


Lineare Wandflutung 
par excellence 


Lineare vertikale Beleuchtung ist 
die Paradedisziplin der Invia 48V 
Wandfluter. Sie projizieren das 
Licht mit einzigartiger Gleichmä- 
Bigkeit. Das Licht setzt dabei direkt 
unterhalb der Decke an und fällt 
gleichmäßig über die gesamte 
Höhe der Wand. 


Kontinuierliches 
Lichtband 


Die Optiken der Leuchten stoßen 
nahtlos aneinander. Dadurch ent- 
steht ein visuell durchgängiges 
Lichtband für ein ästhetisches 
Deckenbild. 


ee 


2700K 6000K 


Tunable white 


Jede Lichtverteilung ist in tunable 
white verfügbar. Perfekt für dyna- 
mische Lichtkonzepte mit Human 
Centric Lighting. 


Uplight | Wahlen Sie aus 4 


Das optional verfügbare Uplight Downlights 

hellt die Decke auf und sorgt für en ۱ ۰ 
ی 0 د‎ 
auch ۱ white. ane rn 


Wide flood (70°) 
UGR<19 mit UGR<19 für 
Büroarbeitsplätze 


Wide flood (70°) 
| أ‎ High-Output 
L für hohe Räume 


۳ Extra wide flood (90°) 


A für Allgemeinbe- 
leuchtung 


d 2 Diffus ۵‏ عم 
NZ 0‏ ۱ = 


der Architektur 


Wide flood 70° 
(High-Output) 


Extra wide flood 


90° 
Wide flood 70° Diffus 
(UGR<19) 
| ۱ l l Steuerbar über 3 ۱ 
Schwarz, weiß, silber Smarte Connectivity Kombinieren Sie mit 
und 10.000 weitere Invia Leuchteneinsätze steuern 48V Strahlern 
Farben ee Invia 48V ist mit unserer Minirail 
Passen Sie Invia an Ihre Archi- Casambi Bluetooth. 48V Strahler ee 
tektur an. Sie wünschen eine steuern Sie nativ per Casambi vom 5° nartow.spot bis zum 
Sonderfarbe? Bluetooth. P ۲ 
Konturenstrahler. Auch Zubehör 
. wie den ERCO Casambi Bewe- 
کت مسب‎ gungsmelder mit Lichtsensor 


können Sie direkt integrieren. 
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Hier konfigurieren: www.erco.com/invia-configurator 


ERCO Minirail 48V 

Stromschienen und 

Punktauslässe - Kleiner 07 
Querschnitt, groBe Flexibilitat TA Baugröße 


40mm, 72mm, 
1000mm, 2000mm, 3000mm 


Die elegante Infrastruktur für rail eignet sich zum Deckenaufbau Anwendung 
Beleuchtung im digitalen Zeital- sowie, mit entsprechendem Zube- 0 1-Phasen 

ter hör, zum Deckeneinbau und zur 

Mit Minirail bietet ERCO eine abgependelten Montage. Mit 

miniaturisierte Stromschiene als Verbindern, Kupplungen und Ein- 

Basis für flexible, platzsparende speisungen lassen sich vielfältige Lichtwerkzeug 
Beleuchtungssysteme. Das 48V Konfigurationen erstellen. 

System benötigt nur zwei Leiter ERCO Stromschienen 
und kommt mit einem lediglich $ Aufbaumontage 


Einbaumontage (über Zubehör) 
Pendelmontage (über Zubehör) 


22 mm breiten Profil aus: Ideal für 
alle Situationen, bei denen es auf 

möglichst geringe Systemabmes- 

sungen ankommt. In Kombination Punktauslässe 
mit kompakten Leuchten für Mini- a Einbaumontage 
rail können Planer hochwertige 
und effiziente Beleuchtung auf 


kleinstem Raum umsetzen. Mini- OEM-Komponenten 
OEM | für Strahler 


für Pendelleuchten 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/minirail-48V 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/019305 
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ERCO Stromschienen und 


Punktauslässe - 


ERCO Stromschienen liefern 
die nötige Energie, um Räume 
erstrahlen zu lassen 

ERCO Stromschienen sind mehr 
als eine Stromversorgung. Sie bie- 
ten eine flexible Infrastruktur für 
Leuchten mit unterschiedlichen 
lichttechnischen Eigenschaften, 
die mühelos ausgetauscht oder 
versetzt werden können - auch 
für DALI Leuchten. Sie sind der 
Anker für Ihr Lichtkonzept. ERCO 
Stromschienen können an Decken 
und Wänden befestigt werden, 
sie lassen sich als Flügelschienen 
in abgehängte Decken integrie- 
ren oder mit einem Einputzprofil 


Tragende Rolle 


bündig montieren. Einzelschienen 
können miteinander verbunden 
werden, beispielsweise zu rechtecki- 
gen Formen. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/erco-stromschienen 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/011280 


Spezifikationen 


Baugröße 
71mm, 104mm, 128mm, 130mm, 
1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm 


Anwendun 
1-Phasen, 3-Phasen, DALI 


Lichtwerkzeug 


1 


OEM 


ERCO Stromschienen 
Aufbaumontage 
Einbaumontage (über Zubehör) 
Pendelmontage (über Zubehör) 


ERCO Flügelschienen 
Einbaumontage 
Pendelmontage (über Zubehör) 


Punktauslässe 
Aufbaumontage 
Einbaumontage 


OEM-Komponenten 
für Strahler 
für Pendelleuchten 
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ERCO Hi-trac Stromschienen mit 
Uplights - Große Tragweite 


Hi-trac verbindet die flexiblen 
Möglichkeiten einer Strom- 
schiene mit dem Sehkomfort 
indirekter Beleuchtung 

Hi-trac Profile sind hoch belastbar 
und ermöglichen weit auseinander- 
liegende Abhängepunkte. Hi-trac 
ist aus Aluminium gefertigt und 
mit integrierter ERCO Stromschiene 
in zwei Varianten verfügbar: Entwe- 
der mit oberseitigem Leerprofil für 
weitere Leitungsführungen oder als 
indirekt strahlende Leuchte. 

Hi-trac ermöglicht die Kombination 
von indirekter Beleuchtung mit 
Akzentlicht aus der Stromschiene. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/hi-trac 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/012190 


Spezifikationen 


o 


O 


Baugröße 
71mm, 128mm, 
2000mm, 3000mm, 4000mm 


Anwendung 
3-Phasen, DALI 


Lichtfarbe (Leuchten) 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung (Leuchten) 
Schaltbar, Phasendimmbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


1 


OEM 


ERCO Stromschienen 
Pendelmontage (über Zubehör) 


Leuchten, indirekt strahlend 
Pendelmontage (über Zubehör) 


OEM-Komponenten 
ür Strahler 
ür Pendelleuchten 
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Invia 48V - Linien ziehen und 
Räume beleuchten 


Modulares Lichtbandsystem 
mit Linsentechnologie für alle 
Aufgaben der Architekturbe- 
leuchtung 

Das Lichtbandsystem Invia ۷ 
zieht Linien, die Räumen Dynamik 
verleihen und ihre Dimensionen 
betonen. Zugleich bietet Invia 
vollwertige Architekturbeleuch- 
tung mit effizienten und präzisen 
Lichtverteilungen für Raumhö- 
hen von bis zu 8m: Von linearen 
Wandflutern und Downlights bis zu 
Strahlern am Minirail 48۷ Strom- 
schienen-Einsatz, für Projekte von 
öffentlichen Gebäuden und Büros 
bis zu Museen. Das System eig- 


net sich zur Einbau-, Aufbau- und 
Pendelmontage. Im Grundprofil 
sind vier Leiter für 48V und DALI 
Steuerleitung integriert. Die Leuch- 
teneinsätze rasten werkzeuglos 

ein und bilden lückenlose Lichtli- 
nien - auch in Ecken, selbst beim 
Wandfluter. Digitale Konnektivität, 
Uplight-Einsätze und tunable white 
machen Invia fit für Human Centric 
Lighting. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/invia-48V 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/022544 


Spezifikationen 


Baugröße 
300mm, 1800mm 


Lichtfarbe (Leuchten) 
2700K Ra 92, 3000K Ra 82, 3000K 
Ra 92, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 


4000K Ra 92, Tunable white 


Steuerung (Leuchten) 


0 Schaltbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


Profile 
N Aufbaumontage 
Pendelmontage (über Zubehör) 
Einbaumontage (überdeckend) 


Einbaumontage (bündig) 


Downlights‏ هه 
Wide flood (ca. 67°)‏ 
Extra wide flood (ca. 92°)‏ 
Diffus‏ 


Wandfluter 
Wallwash 
Uplights 
Diffus 
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Präzise. Flexibel. 
Leuchten für Stromschienen 


Strahler in 48V und 230V bringen 
flexibles Licht in die Architektur: 
Beweglichkeit ist ihre wichtigste 
Eigenschaft, sowohl bei der Posi- 
tionierung an der Stromschiene 
als auch bei der Ausrichtung. 
Strahler eignen sich perfekt zur 
Akzentuierung, Grundbeleuch- 
tung und Wandflutung. 


www.erco.com/ 
spotlights 


Leuchten fiir Stromschienen 


Strahler, Fluter und Wand- 
fluter für Stromschienen 48V 


Strahler, Fluter und Wand- 
fluter fiir Stromschienen 
220-240V 


2W/198lm - 7۲ 


Uniscan 48V 48 


Miniaturisierte Leuchte mit hohem 
Sehkomfort 


2W/198lm - 07۳0 


Eclipse ۷ 50 


Miniaturisierte Leuchte mit hohem 
Sehkomfort 


2W/198lm - 71 


Parscan ۷ 52 


Miniaturisierte Leuchten mit hoher 
Effizienz 


Umfangreiches Zubehör sowie RGBW 
und Tunable white 


Umfangreiches Zubehör sowie RGBW 
und Tunable white 


Umfangreiches Zubehör sowie RGBW 
und Tunable white 


Konturen- und Zoomstrahler 
verfügbar 


Konturen- und Zoomstrahler 
verfügbar 


Konturen- und Zoomstrahler 
verfügbar 


Culture, Shop, Living 


2W/198lm - 07۲0 


Uniscan InTrack 54 


Schlichtes Design mit hohem Seh- 
komfort 


Culture, Shop 


® 


2W/198lm - 71 


Uniscan 6۴ 56 


Ideal für bestehende phasendimm- 
bare Anlagen 


Culture, Work 


2W/198lm - 51,9W/6539Im 


Eclipse InTrack 58 


Fünf Baugrößen und hoher Seh- 
komfort 


Umfangreiches Zubehör sowie RGBW 
und Tunable white 


Umfangreiches Zubehör 


Umfangreiches Zubehör sowie 
RGBW und Tunable white 


Konturen- und Zoomstrahler 
verfügbar 


Konturen- und Zoomstrahler 
verfügbar 


Konturen- und Zoomstrahler 
verfügbar 


Culture, Shop, Living 


2W/198lm - 21,6W/2598lm 


Eclipse OnTrack 60 


Ideal für bestehende phasendimm- 
bare Anlagen 


Culture, Shop 


2W/198lm - 1710 


Parscan InTrack 62 


Sechs Baugrößen und hohe Effizienz 


Umfangreiches Zubehör 


Umfangreiches Zubehör sowie 
RGBW und Tunable white 


Konturen- und Zoomstrahler 
verfügbar 


Konturen- und Zoomstrahler 
verfügbar 


Culture, Shop, Community 


Culture, Community 


Culture, Shop, Community 
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Leuchten fiir Stromschienen 


Strahler, Fluter und Wand- 
fluter für Stromschienen 
220-240V 


2W/198lm - 8,1W/1056lm 2۷۸۷/2001٣1 - ۳۲ 2۷۸۷/2001٣1 710 
Parscan ۴6 64 (٥0+ 66 Pollux 68 
Ideal für bestehende phasendimm- Ideal für Deckenkanäle und Punkt- Kompakte Leuchtenabmessungen 
bare Anlagen auslässe 
Umfangreiches Zubehör Zoomstrahler verfügbar Konturen- und Zoomstrahler 
verfügbar 
Konturen- und Zoomstrahler Elegantes Design durch integriertes Culture, Hospitality 
verfügbar Betriebsgerät 
Culture, Community Culture, Shop 


2 


2۷۷/2001011 - 38W/49201m 28۷۷/27701۳1 - 0+7 4۷۷/4۸۵0۱۳۰ - +77 
Optec 70 Stella 72 Light Board 74 
Konturen- und Zoomstrahler Große Lumenpakete für hohe Elegantes Design durch integriertes 
verfügbar Beleuchtungsstärken Betriebsgerät 
270° schwenkbar Ideal für hohe Räume Für Punktauslässe geeignet 
Shop, Culture Starke Akzente aus großen Distanzen Culture, Shop 


Community, Contemplation 


2۷۸۷/200161 7+٦ 


00660 76 


Flaches Leuchtendesign für niedrige 
Räume 


Zwei Leistungklassen pro Baugröße 


Shop 
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Leuchten fiir Stromschienen 


Downlights und Wandfluter fiir 


Stromschienen 220-240V 


12۷۷/1190161 - 19W/2460Im 


10۷۷/1390161 7٤0 


36,1W/5314Im - 710 


Skim 78 Jilly 80 Jilly linear 82 
Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung 
ab UGR<16 ab UGR<16 ab UGR<16 
Verschiebbare Downlights für Verschiebbare Downlights für Verschiebbare Downlights für 
flexible Bürobeleuchtung flexible Bürobeleuchtung flexible Bürobeleuchtung 
Drei Lichtverteilungen Hoher Sehkomfort Für hohe Räume <5m geeignet 
Community, Work Work, Community Work, Community 

12۷۷/1190161 - 19W/2460lm 12۷۷/1190161 - ۴ 
Compar 84 Pantrac 86 
Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung Extrem gleichmäßige Wandflutung 
ab UGR<16 
Verschiebbare Downlights für Große Leuchtenabstände 
flexible Bürobeleuchtung 
Fünf Lichtverteilungen Einfache Handhabung 
Work, Community Culture, Community 
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Das zeichnet unsere Leuchten für 
5 Stromschienen aus 


Oben. Unten. 
Rechts. Links. 


Gestalten Sie frei - ob an Decken, 
Wänden oder Trägern. Werkzeug- 


i los können Sie Strahler in der 
وص‎ Stromschiene montieren und 
5 5 umsetzen. 


Lichtverteilung 
stufenlos einstellen 


- Zoomstrahler setzen kleine, 

` mittlere oder große Akzente. 
Sie lassen sich stufenlos für jede 
Größe dazwischen einstellen. 


Wallwash 


Zoom oval 
19°x 71° - 
Zoom spot 74°x 60° Narrow Spot Flood Wide flood Extra wide flood 
15°-65° spot < 10° 10°-20° 25°-35° > 45° > 80° 


Lichtverteilung selbst 
wechseln 


۳ Was auch immer Sie beleuchten 
: 7 möchten, bei ERCO finden Sie die 
TOS: : richtige Lichtverteilung. Andert 
۰ + sich das Interieur, können Sie die 
Lichtverteilung einfach austau- 
schen - von Akzentuierung bis 
Wandflutung. 


10° > 80° 
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Von Klein bis Groß 


Für jede Lichtwirkung und Raum- 
höhe finden Sie die geeignete 
Baugröße und das passende 
Lumenpaket - sei es für die 
kleine Boutique oder für das 
repräsentative Museumsfoyer - 
mit Minirail 48۷ oder 3-Phasen- 
Stromschiene als Infrastruktur. 


aq 


سے 


© © 


Prazision in allen 
Facetten 


Spherolit- oder Darklighttechno- 
logie: Unsere Optiken projizieren 
Licht ohne Streulicht für maxi- 
male Beleuchtungsstarken auf 
der Zielflache. 


Double 
wallwash 


Oval flood 
ca. 20°x 60° 


۳ 


Leuchten fiir hohe 
Raume 


Fur die Beleuchtung aus groBen 
Distanzen bietet ERCO Leuchten 
mit bis zu 9840 Lumen. Dank ihrer 
Langlebigkeit sind sie perfekt für 
die Montage an schwer zugängli- 
chen Orten geeignet. 


360° 


Sehkomfort im Büro 


Speziell für die flexible, normkon- 
forme Bürobeleuchtung: Down- 


Individualisieren 
„ERCO individual" bietet umfang- 
reiche Möglichkeiten zur Indivi- 


dualisierung von Serienproduk- 
ten: erco.com/individual 


® 


Farbig inszenieren 


Passen Sie die Farbtemperatur 
jederzeit dynamisch an oder 


Standards erweitern 
mit Zubehor 


Konversionsfilter, Wabenraster, 
Blendschutzklappen - passen 
Sie Leuchten an besondere 
Anforderungen an. 


Licht für Kunst und 
Kunstgenuss 


LEDs mit hervorragender Licht- 
qualität zeigen Ihre Kunst in 
optimalen Farben. Das Licht 
unserer Leuchten mit DALI, 
Casambi Bluetooth und Zigbee 
Betriebsgeräten ist flickerfrei - 
auch durch die Linse Ihrer 


lights für Stromschienen mit beleuchten Sie farbig. Leuchten Kamera. 
UGR<19. mit tunable white oder RGBW 
ermöglichen szenografische 
Lichtkonzepte. 
Wide Narrow 
framing framing 


Oval wide flood 
ca. 55°x 90° 


Connectivity 


Wireless oder kabelgebunden? 

Mit Technologien wie Casambi 

Bluetooth, Zigbee oder DALI 

bieten wir Ihnen immer die 

passende Schnittstelle an. 

Einige Leuchten bieten mit 

der Add-on Control Unit eine 

wechselbare Steuerung zum 5 ~ 
Aufstecken an. u 
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Uniscan 48V - Minimalist und 


Multitalent 


Der Spezialist fiir Galerien als 
kompaktes 48V System 
Kompakt, flexibel und leicht zu 
handhaben: Uniscan bringt höch- 
ste Lichtqualität in anspruchsvolle 
Kunstgalerien und Museen. Das 
neutrale, zylindrische Design passt 
in Räume jeden Stils, miniaturi- 
sierte 48V Technik reduziert die 
Maße von Leuchten, Stromschienen 
und Adaptern. Weil jede Ausstel- 
lung anderes Licht benötigt, ist 
Anpassungsfähigkeit ein zentra- 
les Merkmal von Uniscan. Durch 
wechselbare Lens Units lassen sich 
Lichtverteilungen jederzeit ändern. 
Dabei verleihen die Darklight Linsen 


den Uniscan Strahlern eine magi- 
sche Anmutung. Tunable white und 
drahtlose Steuerung via Casambi 
Bluetooth ermöglichen es, interak- 
tiv mit Lichtfarbe und Dimmwert 
zu gestalten. Weitere Dimmop- 
tionen und Schnittstellen mit 
wechselbaren Control Units sorgen 
für zukunftssichere Connectivity. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/uniscan-48V 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/022633 


"sl 


Spezifikationen 


g 


9 


Baugröße 

XS Ø 32mm (max. 3821m), 
5 Ø 60mm (max. 1528lm), 
M Ø 92mm (max. 2673Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92, RGBW, Tunable white 


Steuerung 
On-board Dim, Casambi Bluetooth, 
Zigbee 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 19°) 

Flood (ca. 33°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 
Wide framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 52°) 

Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 

Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Eclipse 48V - Die Kunst zu 


beleuchten 


Ein Strahlersystem, 28.000 Mög- 
lichkeiten: mit wechselbaren 
Darklight Linsen und Minirail 
Adaptern 

Eclipse bietet High-End-Tech- 

nik, höchsten Sehkomfort und 
einen Systemumfang fir jede 
Anwendung - etwa in Museen 
und Galerien, aber auch in exklusi- 
ven Retailprojekten. Wechselbare 
Lens Units definieren die Licht- 
verteilungen - auch als Zoom- 
oder Konturenstahler. Mit nur 
einem Lichtpunkt und dem nahezu 
unsichtbaren Strahlengang ent- 
wickeln die Darklight Linsen eine 
magische Anmutung. Verfeinern 


Sie mit Zubehör: Konversionsfilter 
erzeugen weitere Spektren und für 
dynamische Szenarien stehen tun- 
able white und RGBW bereit. Die 
kompakten Eclipse Leuchten passen 
perfekt zur Minirail Stromschiene. 
Moderne Connectivity wie Casambi 
Bluetooth, Zigbee oder DALI über 
ein Gateway runden Eclipse 48V ab. 


Design und Anwendung: 


www.erco.com/eclipse-48V‏ وص ا 
Artikelnummern und Planungsdaten:‏ و سک ck‏ 
Tu www.erco.com/019322‏ ا 

AN 


Spezifikationen 


9 


Baugröße 

XS Ø 32mm (max. 3821m), 
5 Ø 60mm (max. 1528lm), 
M Ø 92mm (max. 2673Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92, RGBW, Tunable white 


Steuerung 
Schaltbar, On-board Dim, 
Casambi Bluetooth, Zigbee 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 19°) 

Flood (ca. 33°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 
Wide framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 52°) 

Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 

Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Parscan 48۷ - Systematische 


Vielfalt 


Das kompakte 48V Strahlersys- 
tem für Galerien und Boutique 
Offices 

Die Evolution von Parscan bringt 
eine breite technische Plattform 
für noch mehr Lichtqualität, 
Gestaltungsfreiheit und digitale 
Konnektivität. Eine neue Genera- 
tion von Spherolitlinsen projiziert 
das Licht auf die Zielfläche - 
präzise, gleichmäßig und mit über- 
legener Effizienz. Miniaturisierte 
48V Technik reduziert die Maße 
von Leuchten, Stromschienen und 
Adaptern und ermöglicht optische 
Höchstleistung schon ab Größe 
XS. Der Tragarm fügt sich bündig 


in die zylindrische Gesamtform 
ein: Eine zeitlose, minimalistische 
Designsprache für Projekte wie 
Galerien, Boutique Offices oder 
die Beleuchtung von Vitrinen. 
Parscan Strahler lassen sich mit 
werkzeuglos wechselbaren Lens 
Units, vielfältigem Zubehör und 
den aufgesteckten Add-on Control 
Units zur Steuerung situationsge- 
recht individualisieren. 


DES ۱8 Design und Anwendung: 


Er www.erco.com/parscan-48V 
RA 


E 

SE Artikelnummern und Planungsdaten: 
r دا‎ 5 www.erco.com/020808 

Ber 


Spezifikationen 


g 
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Baugröße 

XS Ø 32mm (max. 3821m), 
S Ø 60mm (max. 1086!m), 
M Ø 92mm (max. 2444|m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92, RGBW, Tunable white 


Steuerung 
On-board Dim, Casambi Bluetooth, 
Zigbee 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 16°) 

Flood (ca. 29°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 
Wide framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 47°) 

Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 

Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Uniscan InTrack - Minimalist 


und Multitalent 


Der Spezialist fiir Galerien mit 
schienenbündigem Adapter 
Kompakt, flexibel und leicht zu 
handhaben: Uniscan bringt höch- 
ste Lichtqualität in anspruchsvolle 
Kunstgalerien und Museen. Das 
neutrale, zylindrische Design passt 
in Räume jeden Stils, der Intrack 
Adapter schmiegt sich bündig in 
die Stromschiene. Weil jede Aus- 
stellung anderes Licht benötigt, ist 
Anpassungsfähigkeit ein zentra- 
les Merkmal von Uniscan. Durch 
wechselbare Lens Units lassen sich 
Lichtverteilungen jederzeit ändern. 
Dabei verleihen die Darklight Linsen 
den Uniscan Strahlern eine magi- 


sche Anmutung. Tunable white 
sowie drahtlose Steuerung via 
Casambi Bluetooth ermöglichen 

es, interaktiv mit Lichtfarbe und 
Dimmwert zu gestalten. Weitere 
Dimmoptionen und Schnittstellen 
mit wechselbaren Control Units 
sorgen für zukunftssichere Connec- 
tivity. 


[155% [m] Design und Anwendung: 
AT ae F www.erco.com/uniscan-intrack 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/022634 


Spezifikationen 


g 
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Baugröße 

XS Ø 32mm (max. 3821m), 
5 Ø 60mm (max. 1528lm), 
M Ø 92mm (max. 2673Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92, RGBW, Tunable white 


Steuerung 

On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim 
+ On-board Dim, Casambi Bluetooth, 
Zigbee 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 19°) 

Flood (ca. 33°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 
Wide framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 52°) 

Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 

Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Spezifikationen 


Uniscan OnTrack - Minimalist 
und Multitalent 


Baugröße 

XS Ø 32mm (max. 3821m), 
5 2 60mm (max. 1528lm), 
@ 92mm (max. 2673Im) 


Lichtfarbe 
Cl 2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Der Spezialist fiir Galerien als zeit ändern. Die Darklight Linsen 
Ergänzung bestehender Beleuch- verleihen den Uniscan Strahlern 
tungsanlagen eine magische Anmutung. Konver- 
Kompakt, flexibel und leicht zu sionsfilter als Zubehör adaptieren 


handhaben: Uniscan bringt höch- 
ste Lichtqualität in anspruchsvolle 


das Spektrum. Ebenso vielseitig: 
Die Dimmoptionen und Steuer- 


Steuerung 


DALI, Casambi Bluetooth, 


Kunstgalerien und Museen. Das schnittstellen, unter anderem für 02 و‎ ero wo 
1 asenaimmoar + ۱۳-۲ Im 


neutrale, zylindrische Design passt drahtlose Connectivity via Casambi 
in Räume jeden Stils, der Anschluss Bluetooth. 

per Transadapter macht Uniscan 

kompatibel mit vielen bestehenden, 

dimmbaren Beleuchtungsanlagen. 

Weil jede Ausstellung anderes Licht 

benötigt, ist Anpassungsfähigkeit 

ein zentrales Merkmal von Unis- 

can. Durch wechselbare Lens Units 

lassen sich Lichtverteilungen jeder- 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 19°) 

Flood (ca. 33°) 


La 
Zoomstrahler 
yy Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 
3 


Konturenstrahler 
Narrow framing 
Wide framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 52°) 

Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 

Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


== Linsenwandfluter 
A Wallwash 
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Design und Anwendung: 
www.erco.com/uniscan-ontrack 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/022635 
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Eclipse InTrack - 


beleuchten 


Die Kunst zu 


Ein Strahlersystem, 28.000 Mög- Sie mit Zubehör: Konversionsfil- 


lichkeiten: mit wechselbaren 
Darklight Linsen und ultra- 
schlanken Adaptern 

Eclipse bietet in fünf Baugrößen 
High-End-Technik, höchsten Seh- 
komfort und einen Systemumfang 
für jede Anwendung - in Museen 
und Galerien, aber auch in exklusi- 
ven Retailprojekten. Wechselbare 
Lens Units definieren die Licht- 
verteilungen - auch als Zoom- 
oder Konturenstahler. Mit nur 
einem Lichtpunkt und dem nahezu 
unsichtbaren Strahlengang ent- 
wickeln die Darklight Linsen eine 
magische Anmutung. Verfeinern 


ter erzeugen weitere Spektren 

und für dynamische Szenarien 
stehen tunable white und RGBW 
bereit. Moderne Connectivity wie 
Multi Dim für DALI, Push Dim oder 
Wireless-Standards wie Casambi 
Bluetooth machen Eclipse beson- 
ders smart. 


www.erco.com/eclipse-intrack 


Oper aj [m] Design und Anwendung: 


Artikelnummern und Planungsdaten: 


ی 
Re er‏ 

E www.erco.com/018437‏ کا 
Ss AE‏ 


Spezifikationen 
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Baugröße 

XS Ø 32mm (max. 382|m) 

S Ø 60mm (max. 1528lm) 
M Ø 92mm (max. 2673Im) 
LO 192mm (max. 4035Im) 
XL Ø 153mm (max. 6731Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92, RGBW, Tunable white 


Steuerung 

Schaltbar, On-board Dim, Multi Dim, 
Multi Dim + On-board Dim, Casambi 
Bluetooth, Zigbee 


Lichtwerkzeug 


J MS 


4 


Strahler 

Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 20°) 

Flood (ca. 33°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 
Wide framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 52°) 

Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 

Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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ERCO 3 ERCO 


Eclipse OnTrack - 


beleuchten 


Ein Strahlersystem, 28.000 Mög- 
lichkeiten: mit wechselbaren 
Darklight Linsen und bewährten 
Transadaptern 

Eclipse bietet High-End-Tech- 

nik, höchsten Sehkomfort und 
einen Systemumfang für jede 
Anwendung - etwa in Museen 
und Galerien, aber auch in exklusi- 
ven Retailprojekten. Wechselbare 
Lens Units definieren die Licht- 
verteilungen - auch als Zoom- 


Die Kunst zu 


Sie mit Zubehör: Konversionsfilter 
erzeugen weitere Spektren und für 
dynamische Szenarien stehen tun- 
able white und RGBW bereit. Mit 
drei Größen und dem Transadapter 
passt Eclipse ideal in Bestandsan- 
lagen. Ebenso durchdacht ist die 
Connectivity: zum Beispiel mit DALI 
oder On-board Dim. 


Spezifikationen 


g 
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Baugröße 

XS Ø 32mm (max. 3821m), 
5 Ø 60mm (max. 1528lm), 
M Ø 92mm (max. 2673Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, Phasendimmbar + 
On-board Dim, DALI, Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


oder Konturenstahler. Mit nur == Strahler 
einem Lichtpunkt und dem nahezu ص‎ ae spot (ca. 5°) 
unsichtbaren Strahlengang ent- Spot (ca. 20°) 

Flood (ca. 33° » 


wickeln die Darklight Linsen eine 
magische Anmutung. Verfeinern 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/eclipse-t 


are 1 7 Artikelnummern und Planungsdaten:‏ کت 
BEE g. e www.erco.com/019323‏ 


A 


ad 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 
Wide framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 52°) 

Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20° x 60°) 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Parscan InTrack 
Vielfalt 


Das multifunktionale Strahler- 
system fiir Museen und Foyers 
mit schienenbündigem Adapter 
Die Evolution von Parscan bringt 
eine breite technische Plattform 
für noch mehr Lichtqualität, 
Gestaltungsfreiheit und digi- 

tale Konnektivität. Eine neue 
Generation von Spherolitlinsen 
projiziert das Licht auf die Zielflä- 
che - präzise, gleichmäßig und mit 
überlegener Effizienz. Miniaturi- 
sierte Technik ermöglicht optische 
Höchstleistung schon ab Größe 
XS. Der elegante Intrack Adapter 
verschwindet in der Stromschiene 
und der Tragarm fügt sich bündig 


- Systematische 


in die zylindrische Gesamtform 

ein: Eine zeitlose, minimalistische 
Designsprache für Projekte wie 
Museen, Foyers oder Sakralräume. 
Parscan Strahler lassen sich mit 
werkzeuglos wechselbaren Lens 
Units, vielfältigem Zubehör und 
den aufgesteckten Add-on Control 
Units situationsgerecht individuali- 
sieren. 


Tm] Design und Anwendung:‏ ان کے 


TEATA J, www.erco.com/parscan-intrack 
اب ری‎ 


A Artikelnummern und Planungsdaten:‏ یں 


www.erco.com/020809 


Spezifikationen 


Baugröße 

XS Ø 32mm (max. 3821m), 

5 Ø 60mm (max. 1086Im), 

M Ø 92mm (max. 2444۱, 
LØ 129mm (max. 35231۰, 
XL Ø 153mm (max. 4624(۰, 
XXL Ø 191mm (max. 79271m) 


Lichtfarbe 

۰ 2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92, RGBW, Tunable white 


Steuerung 

02 On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim 
+ On-board Dim, Casambi Bluetooth, 

Zigbee 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 16°) 

Flood (ca. 29°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 
Wide framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 47°) 

Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 

Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


N‏ آذ کا لك 


Linsenwandfluter 
Wallwash 


> 
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Parscan OnTrack - Systematische 
Vielfalt 


Das multifunktionale Strah- per Transadapter macht Parscan 
lersystem als Ergänzung kompatibel mit vielen bestehenden 
bestehender Beleuchtungsan- dimmbaren Beleuchtungsanla- 
lagen gen, zum Beispiel in Projekten wie 
Die Evolution von Parscan bringt Museen, Shops oder Sakralräumen. 
eine breite technische Plattform Parscan Strahler lassen sich mit 


für noch mehr Lichtqualität, 
Gestaltungsfreiheit und digi- 
tale Konnektivität. Eine neue 


werkzeuglos wechselbaren Lens 
Units und vielfältigem Zubehör 
individualisieren, um unterschied- 


Generation von Spherolitlinsen lichste Aufgaben zu erfüllen. 


projiziert das Licht auf die 


Zielflä- 


che - präzise, gleichmäßig und mit 


überlegener Effizienz. Min 


laturi- 


sierte Technik ermóglicht optische 
Höchstleistung schon ab Größe 
XS, die Designsprache ist zeitlos 
und minimalistisch. Der Anschluss 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/parscan-ontrack 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/020810 


Spezifikationen 


Baugröße 
XS Ø 32mm (max. 3821m), 
S Ø 60mm (max. 1086Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
DALI, Casambi Bluetooth, 
Phasendimmbar + On-board Dim 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 16°) 

Flood (ca. 29°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 
Wide framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 47°) 

Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 

Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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ERCO 


Parscan - Systematische Vielfalt 


Das elegante und universelle 
Strahlersystem fiir Museen und 
Shops 

Licht statt Leuchten: Unter diesem 
Leitgedanken steht die schlichte 
zylindrische Grundform von 
Parscan. Unterschiedliche Licht- 
lösungen lassen sich durch die 
prazise und flexible Lichttechnik 
effizient realisieren. Richtet man 
den Strahler wie ein Downlight 
nach unten, fügt sich der Tragbügel 
nahtlos in die Gesamtform ein. 

Die Gehäusefarbe Schwarz, die 
kompakte Form und das geringe 
Ausschwenken des Leuchten- 
kopfs bei Drehung und Neigung 


prädestinieren Parscan für die Mon- 
tage in Deckenkanälen. Die sehr 
gute Abblendung sorgt zusätzlich 
für einen angenehmen Sehkom- 
fort, auch bei anspruchsvollen 
Beleuchtungsaufgaben. Mit dem 
minimalistischen Design wirkt die 
Leuchte sehr diskret in Museen, 
Shops oder Sakralräumen. 


www.erco.com/parscan 


m] Design und Anwendung: 

O‏ ای وج 

ame Hye = Artikelnummern und Planungsdaten: 
| Aë MS www.erco.com/012323 


ERCO 


Spezifikationen 


© 


Baugröße 

Ø 75mm (max. 825Im) 
O 114mm (max. 1650Im) 
Ø 149mm (max. 33001m) 
O 188mm (max. 6600Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth, 
Phasendimmbar + On-board Dim 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 6°) 
Spot (ca. 16°) 

Flood (ca. 28°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Fluter 

Wide flood (ca. 49°) 
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Spezifikationen 


Baugröße 

66mm (max. 12301m) 
72mm (max. 1230Im) 
75mm (max. 1230Im) 


Pollux - Für magische Momente 


Pollux, der kompakte Strahler zurückhaltendes Design lässt Pollux Lichtfarbe 

für den vielseitigen Einsatz sich auch hervorragend mit ande- 2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Pollux wurde für den vielseitigen ren Strahlerserien kombinieren oder ie ur Ra 92, 4000K Ra 82, 
Einsatz entwickelt. Durch das kom- ergänzt bestehende Beleuchtungs- 8 

pakte Format spielt er seine Stärken anlagen schrittweise. 

besonders in Museen, im Einzel- | Steuerung 

handel, der Gastronomie oder im 0 Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth, 
privaten Wohnumfeld aus. Als Phasendimmbar + On-board Dim 


Besonderheit umfasst Pollux auch 
Konturenstrahler mit LED: Mit dem 
Konturenschieber lässt sich der Lichtwerkzeug 
Lichtkegel randscharf auf das For- 
mat von Bildern und Objekten im 
Raum oder an der Wand einstellen. 
Dabei entsteht ein magischer 
Effekt, den insbesondere Museen 
und Galerien schätzen. Durch sein 


Strahler 

Narrow spot (ca. 6°) 
Spot (ca. 16°) 

Flood (ca. 30°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 


Fluter 
Wide flood (ca. 50°) 
Extra wide flood (ca. 83°) 


Design und Anwendung: Oval flood (ca. 20°x 60°) 


www.erco.com/pollux 
Linsenwandfluter 
Artikelnummern und Planungsdaten: Wallwash 


www.erco.com/013445 


MN دا‎ EN گا‎ 
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Optec - Das Universaltalent 


Optec - der Strahler fiir alle 
Falle 
Alles ist möglich mit Optec. Mit 


unterschiedlichen Lichtverteilungen 
deckt Optec alle Anforderungen 


an Licht in Shops, Galerien und 


Betriebsgerät getrennt. Durch 

die Kombination von Quader und 
Zylinder entsteht zugleich der visu- 
elle Effekt geringen Volumens und 


eines klassischen Designs. 


Museen ab: Kontrastreiche Akzen- 
tuierungen, Flutung von Exponaten, 
gleichmäßige Beleuchtung von 
Wänden oder randscharfe Lichtke- 


gel für eindrucksvolle L 


ichteffekte. 


Durch die innovative Lichttech- 


nik verbindet Optec Effi 


zienz mit 


Sehkomfort. 


Für ein exzellentes Wärmemana- 


gement sowie hohe Leistungen 
hat ERCO Leuchtenkopf und 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/optec 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/013760 


Spezifikationen 


O 


Baugröße 

Ø 70mm (max. 12301m) 
O 105mm (max. 24601m) 
Ø 128mm (max. 36901m) 
2 130mm (max. 49201m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 


Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth, 


Phasendimmbar + On-board Dim 


Lichtwerkzeug 


MN d N 


Strahler 

Narrow spot (ca. 7°) 
Spot (ca. 16°) 

Flood (ca. 30°) 


Zoomstrahler 
Zoom spot (ca. 15°-65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70°-75°x60°) 


Konturenstrahler 
Narrow framing 


Fluter 

Wide flood (ca. 50°) 
Extra wide flood (ca. 85°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Stella - Für hohe Räume und 


hohe Ansprüche 


Kraftvolle, effiziente und präzise 
Akzentbeleuchtung 

Für große Beleuchtungsdistanzen 
und hohe Räume benötigt man 
leistungsstarke Leuchten - zum 
Beispiel für die Inszenierung von 
GroBskulpturen im Foyer eines 
Museums oder für die gleich- 
mäßige Wandflutung in einem 
Flughafen. Stella ist genau dieser 
leistungsfähige Strahler, Fluter und 


Wandfluter für Stromschien 


en. Die 


Familie Stella um 
größen und alle Li 
der ERCO Leuchte 
durch die hocheffi 


fasst zwei Bau- 


chtverteilungen 
nsystematik, die 
zienten Spherolit- 


Linsenoptiken erzeugt werden. So 


lassen sich auch komplexe Aufga- 
ben konsistent und flexibel lösen. 
Das klare Design der Gehäuse aus 
Aluminiumguss sorgt für optimales 
Wärmemanagement und damit für 
eine lange Lebensdauer. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/stella 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/016766 


Spezifikationen 


Baugröße 
225mm/153mm (max. 7380Im) 
225mm/225mm (max. 9840|m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
DALI, Casambi Bluetooth, 
Phasendimmbar + On-board Dim 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 6°) 
Spot (ca. 15°) 

Flood (ca. 28°) 


Fluter 

Wide flood (ca. 49°) 
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20° x 60°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Light Board - Ein bewährter 
Archetyp 


Light Board ist ein starker 
Partner für nahezu alle Beleuch- 
tungsaufgaben 

Charakteristisch für Light Board ist 
das markante Design: Das flache 
Gehäuse sorgt mit ausgefeiltem 
Wärmemanagement für lange 
Lebensdauer. Die innovative Licht- 
technik mit hohem Sehkomfort 
sowie einfache Einstellbarkeit löst 
Beleuchtungsaufgaben in Verkaufs- 
räumen und Museen. Light Board 
bietet unterschiedliche Lichtstrom- 
pakete, die sich auch in hohen 
Räumen für eine Akzentbeleuch- 
tung über weite Distanzen oder zur 
Beleuchtung von Wänden eignen. 


www.erco.com/light-board 


Pe Design und Anwendung: 
OP aC) 


Iw HE, 
و‎ ` 
۳ | Artikelnummern und Planungsdaten: 
LE AC www.erco.com/012364 


Spezifikationen 


Baugröße 

124mm (max. 1650Im) 
158mm (max. 3300|m) 
312mm (max. 6600Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth, 
Phasendimmbar + On-board Dim 


Lichtwerkzeug 


NM له‎ N 


Strahler 

Narrow spot (ca. 6°) 
Spot (ca. 15°) 

Flood (ca. 30°) 


Fluter 

Wide flood (ca. 50°) 
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Opton - Das Lichtwerkzeug fur 
die Shopbeleuchtung 


Flexible und wirtschaftliche 
Beleuchtung fiir Verkaufsräume 
Durch die besonders geringe Bau- 
höhe und seine hohe Lichtleistung 
eignet sich Opton ideal für Schau- 
fenster oder Verkaufsräume. ERCO 
erreicht dies durch die intelligente 
Positionierung von Betriebsgerät 
und Leuchtenkopf. Der Leuchten- 
kopf aus Aluminiumguss sorgt mit 
ausgefeiltem Wärmemanagement 
für eine lange Lebensdauer. 

In Verbindung mit effizienter 
Lichttechnik bietet Opton beste 
Voraussetzungen für Energieeffizi- 


enz und präsentiert ein Höchstmaß 
an Wirtschaftlichkeit. Mit den aus- 


tauschbaren Optiken lassen sich 
zugleich flexible Lichtlösungen rea- 
lisieren, ohne Kompromisse in der 
Lichtqualität einzugehen. Opton - 
das optimale Werkzeug für die 
Shopbeleuchtung. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/opton 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/012238 


ERCO 


Spezifikationen 


Baugröße 

95mm (max. 1230Im) 

131mm (max. 2460Im) 
174mm (max. 4920|m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth, 
Phasendimmbar + On-board Dim 


Lichtwerkzeug 


Strahler 

Narrow spot (ca. 6°) 
Spot (ca. 15°) 

Flood (ca. 30°) 


Fluter 

Wide flood (ca. 50°) 
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Skim - Downlights, so flexibel 
wie Strahler 


Wirtschaftlichkeit, Effizienz und bieten neue Gestaltungsmöglichkei- 
Sehkomfort für dynamische ten - in Büros, in Retail-Projekten 
Arbeitswelten und öffentlichen Gebäuden. 

Die Skim Leuchten für Strom- 

schienen vereinen in einem 

außergewöhnlichen Produktde- 

sign die Flexibilität von Strahlern 

mit dem Sehkomfort von Down- 

lights. Damit eignen sie sich 

ideal für Arbeitswelten, die sich 

kontinuierlich neu organisieren. 

Anordnung und Ausrichtung der 

Skim Leuchten für Stromschienen 

können jederzeit an veränderte 

Office-Layouts angepasst werden. 

Verschiedene Leistungsstufen, Licht- 

verteilungen und Steuerungsarten 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/skim-t 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/016730 


Spezifikationen 


Baugröße 
265mm (max. 24601m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


g 


Steuerung 


2 


Phasendimmbar + On-board Dim 


Lichtwerkzeug 


=== Downlights 
P Wide flood (ca. 70°) 
Extra wide flood (ca. 97°) 


Downlights oval flood 
Oval flood (ca. 20°x60°) 
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Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth, 
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Jilly - Das variantenreiche Licht 
fur modernes Arbeiten 


Hoch effiziente und normge- 
rechte Büroarbeitsplatzbeleuch- 
tung - mit der Stromschiene als 
flexible Basis. 

Passend zur modernen, dynami- 
schen Arbeitswelt, in der sich 
Office-Layouts immer wieder 
ändern und anpassen, über- 

nimmt Jilly die effiziente und 
normgerechte Beleuchtung von 
Arbeitsplätzen. Das flache Gehäuse 
und ein markantes Abblendraster 
prägen die elegante Erschei- 

nung. Die Lichttechnik von Jilly 
kombiniert ein hocheffizientes Lin- 
sensystem mit einem Abblendraster 
für Sehkomfort und Lichtausbeute 


auf gleichermaßen hohem Niveau. 
Leistung und Lichtverteilung erlau- 
ben große Leuchtenabstände für 
normkonforme, wirtschaftliche 
Beleuchtungskonzepte. Durch 

die Stromschienenmontage lässt 
sich Jilly optimal ausrichten - 
immer gemäß der Anordnung der 
Arbeitsplätze. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/jilly-t 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/017657 


Spezifikationen 


© 


Baugröße 
402mm (max. 2700Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 82, 3000K 
Ra 92, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth, 
Phasendimmbar + On-board Dim 


Lichtwerkzeug 


Downlights 
Extra wide flood (ca. 85°) 


Downlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°-80°) 
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Jilly linear - Das variantenreiche 
Licht für modernes Arbeiten 


Normgerechte Büroarbeits- 
platzbeleuchtung für hohe 
Coworking Spaces - mit der 
Stromschiene als flexibler Basis. 
Passend zur dynamischen Arbeits- 
welt, in der Office-Layouts 
bedarfsgerecht angepasst werden, 
übernehmen Jilly linear Leuchten 
für Stromschienen die effiziente 
und normgerechte Beleuchtung der 
Arbeitsplätze. Das flache Gehäuse 
und ein markantes Abblendraster 
prägen die elegante Erscheinung. 
Die Lichttechnik kombiniert ein 
hocheffizientes Linsensystem 

mit einem Abblendraster für Seh- 
komfort und Lichtausbeute auf 


gleichermaßen hohem Niveau. 
Jilly linear lässt sich jederzeit neu 
in der Stromschiene anordnen. 
Die Leuchte ist die ideale Lösung 
für normkonforme, wirtschaftli- 
che Lichtkonzepte in Co-Working 
Spaces bis 5m Höhe. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/jilly-linear-t 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/020487 


Spezifikationen 


g 


9 


Baugröße 
1106mm (max. 67391m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 82, 3000K 
Ra 92, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


A 


Downlights 
Extra wide flood (ca. 85°) 


Downlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°-80°) 


ERCO Programm 2023 83 


Compar - Der flexible Weg zu 


perfektem Licht 


Anpassungsfähiges, kompaktes 
Werkzeug für ergonomisches 
Licht im Büro 

Büroarchitektur und Arbeitsplätze 
differenziert, ergonomisch und 
zugleich extrem flexibel beleuchten 
- möglich macht es die Kombi- 
nation aus Stromschienen als 


Infrastruktur und Compar Leuchten. 


Als Downlights für die Strom- 
schiene nutzen sie die Lichttechnik 
der Compar Familie. Mit ihrem fla- 
chen Gehäuse eignen sie sich auch 
für Räume mit geringer Decken- 
höhe. Compar bietet dank des 
Abblendrasters hohen Sehkomfort 
und mit den passenden Lichtver- 


teilungen werden Arbeitsplätze 
normgerecht beleuchtet. Durch 
die Montage über Stromschie- 
nenadapter lässt sich Compar 
selbst bei wechselnden Office-Lay- 
outs immer optimal ausrichten. 
Leistung und Lichtverteilungen 
von Compar erlauben großzügige 
Leuchtenabstände für wirtschaftli- 
che Lichtkonzepte. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/compar-t 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/017602 


Spezifikationen 


g 


0 


Baugröße 
254mm (max. 2460|m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth 
Phasendimmbar + On-board Dim 


Lichtwerkzeug 


Downlights 
Wide flood (ca. 62°) 
Extra wide flood (ca. 82°) 


Downlights oval flood 
Oval flood (ca. 20°x60°) 


Downlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Doppelwandfluter 
Double wallwash 
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Spezifikationen 


BaugröBe 
119mm (max. 1650lm) 
208mm (max. 3300lm) 


Pantrac - Wände inszenieren 


Einfache und effiziente Wand- hervorragend in moderne Räume Lichtfarbe 

flutung für Museen und wie auch in historische Architektur. 2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 

Geschäftsräume Für eine schonende Beleuchtung Ra e aoa Ra 92, 4000K Ra 82, 

Mit Bravour erfüllt Pantrac die von Kunstwerken in Museen lässt وا‎ Banga 

Anforderung der Königsdisziplin sich die Helligkeit der Leuchte bis 

der Beleuchtung: Die perfekte auf ein Prozent herunterdimmen. | Steuerung 

Wandflutung. Ohne zu blenden O Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth, 
: Phasendimmbar + On-board Dim 


sorgt er für eine sehr gleichmá- 
Bige fláchige Beleuchtung von 
Wänden, Verkaufsregalen oder Aus- 


stellungsobjekten. Die innovative Lichtwerkzeug 
Lichttechnik optimiert die Effizienz 

und reduziert damit, aufgrund der == Linsenwandfluter 
größeren Abstände zueinander, die A Wallwash 


Anzahl der notwendigen Leuchten. 
Mit ihrem archetypisch kubischen 
Design integriert sich die Leuchte 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/pantrac 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/014683 
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Integriert. Akzentuierend. 
Einbaustrahler, -fluter und -wandfluter 


Einbaustrahler vereinen die Flexi- 
bilität von Strahlern mit dem 
ruhigen Bild von Deckeneinbau- 
leuchten. Ihre Domäne ist die 
Akzentbeleuchtung. Schwenk- 
mechanismen erlauben es, die 
Leuchten auf Objekte oder auch 
auf vertikale Flächen auszurich- 
ten. Einbaustrahler sind unauf- 
fällige Architekturdetails und 
können sehr gut mit Downlights 
kombiniert werden. 


www.erco.com/ 
spotlights-r 
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Einbaustrahler, -fluter und -wandfluter 


Einbaustrahler, Einbaufluter 
und Einbaulinsenwandfluter 


Deckenkanalsystem 


2۷۷/20016٣1 - 07 


21۷/200۱۳۱ - 71 21۷/2001۳7 - 0 


Starpoint 92 Gimbal 94 Gimbal mit 96 
Montagebügel 

Schwenkbar 30° Schwenkbar 40° Schwenkbar 60° 

Sechs Lichtverteilungen Sieben Lichtverteilungen Sieben Lichtverteilungen 

Kleine Leuchtenabmessungen Kardanische Aufhängung Kardanische Aufhängung 

Shop, Hospitality Shop, Community, Culture Shop, Community, Culture 


Deckenkanalsystem 98 


Individuelle Maße möglich 


Ideal für Einbaustrahler 


Einlegeplatten für Leuchten 
verfügbar 


Shop 
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Das zeichnet unsere 
Einbaustrahler, -fluter und 


-wandfluter aus 


Prädestiniert für 
Deckenkanäle 


Dank der kompakten Bauform 
sowie des mittigen Drehpunktes 
eignen sich einige Leuchten ideal 
für bauseitige Deckenkanäle 
sowie für das ERCO Deckenkanal- 
system. 


Schwenken. Neigen. 
Drehen. 
Sie wollen Lichtkegel punktgenau 


ausrichten? Einbaustrahler mit 
kardanischer Aufhängung lassen 


sich exakt schwenken und neigen. 


Kraftvolles Licht 


Unsere Optiken projizieren Licht 
ohne Streulicht für maximale 
Beleuchtungsstärken auf der 
Zielfläche. Die Asthetik reicht von 
einzelnen LED-Punkten bis hin 
zur homogen leuchtenden Fläche. 


Oval flood Narrow Spot Flood Wide flood Extra wide flood 
ca. 20°x 60° spot 10°-20° 25°-35° > 45° > 80° 
< 10° 


Lichtverteilung selbst 
wechseln 


Was auch immer sie beleuchten 
möchten, bei ERCO finden Sie die 
richtige Lichtverteilung. Andert 
sich das Interieur, können Sie die 
Lichtverteilung einfach austau- 
schen - von Akzentuierung bis 
Wandflutung. 
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Von Klein bis GroB 


Fur jede Lichtwirkung und Raum- 
hohe finden Sie die geeignete 
Baugröße und das passende 
Lumenpaket - von der Boutique 
bis zum Museumsfoyer. 


ue "wéi 


WM 


<=, 
= 


Platzsparend in 
der Decke 


Bei kompakten Einbausituationen 
ist jeder Millimeter entscheidend. 
Schon 70mm reichen fiir beson- 
ders flache Deckeneinbauleuch- 
ten aus. 


Licht für Kunst und 
Kunstgenuss 


LEDs mit hervorragender Licht- 
qualität zeigen Ihre Kunst in opti- 
malen Farben. Das Licht unserer 
Leuchten mit eigenentwickelten 
Betriebsgeräten ist flickerfrei - 
auch durch die Linse Ihrer Kamera. 


Connectivity 


Wireless oder kabelgebunden? 
Mit Technologien wie Casambi 
Bluetooth oder DALI bieten 

wir Ihnen immer die passende 


Schnittstelle an. 


= و 


Available on the ANDROID APP ON 
0 App Store > Google Play 
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Starpoint - Filigranes Kraftpaket 
fur Akzentulerung und Flutung 


Einbaustrahler fiir Verkaufs- 
räume, Hotels, Restaurants und 
Wohnräume 

Hinter der dezenten Deckenöff- 
nung des Starpoint Einbaustrahlers 
verbirgt sich ein Meister der Flu- 
tung und Akzentuierung. Trotz des 
kompakten Formats stehen sechs 
unterschiedliche Lichtverteilun- 
gen zur Verfügung. Damit lässt 
sich das Interieur in Verkaufsräu- 
men, Restaurants, Hotelzimmern 
und Wohnräumen abwechslungs- 
reich und aufmerksamkeitsstark in 
Szene setzen. Unterschiedlichen 
Designlösungen entsprechend, sind 
wahlweise ein aufliegendes und 


ein deckenbündiges Einbaudetail 
erhältlich. 


DIR 2 الال‎ Design und Anwendung: 


لے LO‏ لب 
ted Ady,‏ 
e -r‏ 


www.erco.com/starpoint-e 


۲ CN EE Artikelnummern und Planungsdaten: 


E 
= E hI www.erco.com/015223 


Spezifikationen 


Baugröße 
O 113mm (max. 12301m) 


Lichtfarbe 

۰ 2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


| Steuerung 
0 Schaltbar, Phasendimmbar, DALI, 
Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


Einbaustrahler 
ER Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 15°) 


Flood (ca. 27°) 


Einbaufluter 
a Wide flood (ca. 48°) 
Extra wide flood (ca. 83°) 


Oval flood (ca. 20°x60°) 
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Gimbal - Kardanisch beweglich 


Einbaustrahler mit beson- 

ders praziser und kompakter 
Schwenkmechanik 

Kardanische Aufhängungen sind in 
der Technik weit verbreitet: Schon 
Leonardo da Vinci schlug sie für 
den Schiffskompass vor, und in der 
Lichttechnik sind sie eine elegante 
Lösung, um Leuchten feinfühlig 
ausrichten zu können. Gimbal Ein- 
baustrahler transformieren dieses 
Prinzip in das digitale Lichtzeital- 
ter - mit einer besonders präzisen, 
komfortablen Schwenkfunktion, die 
zudem kompakter ist als konventio- 
nelle Schwenkmechanismen und so 
geringe Einbauhöhen ermöglicht. 


Mehrere Baugrößen und Wattagen 
für jede Lichtverteilung machen 
Gimbal zu einem System für dif- 
ferenzierte Lichtplanung für eine 
kontrastreiche Objektpräsentation. 
Mit seiner technoiden Anmutung 
im Deckenbild eignet sich Gimbal 
perfekt für Retailprojekte, Museen 
und andere öffentliche Bauten. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/gimbal-e 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/016053 


Spezifikationen 


Baugröße 

Ø 142mm (max. 1230Im) 
Ø 177mm (max. 2460|m) 
Ø 221mm (max. 49201m) 


Lichtfarbe 

۰ 2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


| Steuerung 
0 Schaltbar, Phasendimmbar, DALI, 
Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


Einbaustrahler 
VA Narrow spot (ca. 6°) 
Spot (ca. 15°) 


Flood (ca. 29°) 


Einbaufluter 
a Wide flood (ca. 49°) 
Extra wide flood (ca. 82°) 


Oval flood (ca. 20°x60°) 


Einbaulinsenwandfluter 
Wallwash 
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VOI 


Gimbal mit Montagebügel - Das 
variantenreiche Spezialwerkzeug 


Vielseitige Lichttechnik mit 
kardanischer Aufhangung, opti- 
miert fiir Kanalmontage 

Das Prinzip der kardanischen 
Aufhängung führt bei den Gim- 
bal Einbaustrahlern zu einem 
besonders präzisen, komforta- 
blen Schwenkmechanismus. Er ist 
nicht nur kompakter als konven- 
tionelle Ausführungen, auch das 
Zentrum des Lichtkopfs verändert 
beim Ausrichten seine Lage nicht: 
Damit ist Gimbal das ideale Werk- 
zeug für Beleuchtungskonzepte 
mit Deckenkanälen. An seinem 
speziellen Montagebügel lässt sich 
Gimbal in bauseitigen Deckenkanä- 


len problemlos installieren. Mehrere 
Baugrößen und Wattagen für jede 
Lichtverteilung erlauben flexible 
Lichtkonzepte. Einsatzgebiete sind 
Retail-Projekte, Gastronomien und 
solche Objekte, in denen Planer aus 
Deckenkanälen oder Vouten heraus 
diskret und effektvoll beleuchten 
möchten. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/gimbal-cc 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/016770 


Spezifikationen 


Baugröße 

O 118mm (max. 1230Im) 
@ 150mm (max. 24601m) 
Ø 190mm (max. 4920|m) 


Lichtfarbe 
2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 


4000K Ra 92 


| Steuerung 
0 Schaltbar, Phasendimmbar, DALI, 
Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


۲ Einbaustrahler 
VA Narrow spot (ca. 6°) 
2 Spot (ca. 15°) 


Flood (ca. 29°) 


- Einbaufluter 
a Wide flood (ca. 49°) 
\ Extra wide flood (ca 82°) 


Oval flood (ca. 20°x60°) 


Einbaulinsenwandfluter 
A Wallwash 
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ERCO Deckenkanalsystem 


Das ERCO Deckenkanalsystem Akzentuierung, gleichmäßige 
bietet eine vielseitig konfigurier- Wandflutung oder effiziente 
bare Infrastruktur für die Shop- Allgemeinbeleuchtung bereit. 
beleuchtung. Als Linie gliedertes Entwickeln Sie gemeinsam mit 
den Raum und schafft zugleich Ihrem ERCO Lichtberater Ihr 

ein klares und sauberes Decken- individuelles ERCO Deckenkanal- 
bild, bei dem die Produktinszenie- system. 


rung mit Licht im Vordergrund 
steht. Mit Deckeneinbauleuchten, 
inbaustrahlern und für das 
ystem adaptierte Strahler für 
romschienen stehen alle Werk- 
zeuge für eine kontrastreiche 


mun mm 


Sprechen Sie uns an: 
www.erco.com/kontakt 
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Integriert. Vielseitig. 
Deckeneinbauleuchten 


Bei Deckeneinbauleuchten tritt 
die Leuchte vollständig hinter ihre 
Lichtwirkung zurück. Die Leuch- 
ten wirken kaum noch als zusätz- 
liches gestalterisches Element, 
sondern sind vollständig in die 
Architektur integriert. Raum- und 
Objektwirkung entfalten sich im 
Wechselspiel von Oberflächen 
und Licht - Licht mit hervorragen- 
dem Sehkomfort, das die gesam- 
te Palette vom akzentuierenden 
Lichtkegel bis hin zur flutenden 
Wandbeleuchtung umfasst. 


www.erco.com/ 
downlights-r 
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Deckeneinbauleuchten 


Downlights , Wandfluter und 
Richtstrahler 


ge 


VA ١ 
(E مد‎ 
my 


2۷۷/200٦1٣1 - 7٦ 


Quintessence rund 106 


Downlight, Wandfluter und 
Richtstrahler 


2۷۷/2001617 - 0 


Quintessence quadratisch 108 


Downlight, Wandfluter und 
Richtstrahler 


6W/590lm - 114W/134801m 


Atrium Doppelfokus 110 


Downlight und Wandfluter 


Sehr hoher Sehkomfort durch 
Darklighttechnik 


Sehr hoher Sehkomfort durch 
Darklighttechnik 


Ideal für sehr hohe Räume und 
schräge Decken 


Community, Work 


3۷۷۸۱19۱۳۰ - ۲ 


112 ص۴ 


Downlight, Wandfluter und 
Doppelwandfluter 


Community, Work 


10,1W/1469Im - 10 


Iku Work 114 


Downlights mit sehr hoher Effizienz 


Sehr hoher Sehkomfort 


Community 


8۷۸۷/790161 - 71٤۲ 


Skim 116 


Downlight ab UGR<16 


Tunable white verfügbar 


Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung 
ab UGR<16 


Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis 


Fünf Baugrößen 


Drei Baugrößen 


Magisch leuchtende Linse 


Community, Hospitality, Work 


8,4W/1165Im - 8,4W/1535Im 


Jilly quadratisch 118 


Downlight mit geringer Einbautiefe 


Work 


١ 


anan 


6W/590|m - 76W/9840lm 


Compar linear 120 


Downlight und Wandfluter mit 
extrem schmalen Deckendetail 


Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung 
ab UGR<16 


Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung 
ab UGR<16 


Abblendraster in verschiedenen 
Farben 


Fünf Lichtverteilungen 


Work 


Community, Work 


Community, Work 
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Deckeneinbauleuchten 


Streiflichtwandfluter 


6۷۷/590۱۲۱ - -- 70 


Lightgap 122 


Eindrucksvoll gleichmaBiges 
Streiflicht 


Unsichtbare Lichtquelle 


Nahtlose Leuchtenanordnung 
möglich 


Hospitality, Community 
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Quintessence 
Künstlerhaus 
Wien, Albertina 
Modern. 
Architektur: NHM 
architects, Wien. 
Lichtplanung: 
Alles oder Licht, 
Wien. Elektro- 
planung: Ing. 
Sumetzberger 
GmbH, Wien. 
Fotografie: 
Gustavo Allid 
Bernasconi, Wien 


٠ مر‎ ۸ rn ER Atrium Doppel- 
e ۱ و‎ fokus 


“J ` Ferry Porsche 
> 4 Sa Congress Centre, 
` هه‎ x Zell am See. 
= y 2 Architektur: 
e AY Ly 0 e Perler und Scheu- 
~ í 18 rer Architekten 
fd ¿ iy پک‎ 2 7T BDA, Freiburg, 
Ei 9 Jens Giesecke 
Le ۳ LP Architekt, Hanno- 
- 5 e r ver. Fotografie: 
= /7 ` 3 . PA Gavriil Papadiotis, 


London 
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Das zeichnet unsere 
Deckeneinbauleuchten aus 


Wandflutung in allen 
Facetten 


Wandfluter von ERCO sind die 
Spezialisten für vertikale 
Beleuchtung bei Wandhöhen 
von 8m und mehr: Von gleich- 
mäßiger Wandflutung in Foyers, 
magischem Streiflicht auf struk- 
turierten Wänden bis zur präzi- 
sen Doppelwandflutung in Kor- 
ridoren. 
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Rund, eckig oder linear 


Das Systemdesign der ERCO 
Deckeneinbauleuchten bietet 
nahezu jede Lichtverteilung - 
dank Linsentechnologie unab- 
hängig von der Leuchtengeome- 
trie. 


Wallwash 


Wide flood Extra wide flood 
> 45° > 80° 


Double 
wallwash 


Oval flood 
ca. 20°x 60° 


Leuchten für hohe 
Räume 


Inhohen Räumen mit bis zu 
10.0001٣1 punktgenau beleuch- 
ten: ERCO LED-Downlights bieten 
hohe Beleuchtungsstärken und 
hervorragenden Sehkomfort. 


Tunable white 
Technologie 


Ahnlich wie sich bei Tag die Farb- 
temperatur im Außenraum verän- 
dert, lässt sich im Innenraum die 
Farbtemperatur der Beleuchtung 
anpassen, um Lichtkonzepte für 
Human Centric Lighting zu unter- 
stützen. 


Sicher ist sicher 


Speziell nach IEC / EN ausge- 
zeichnete Deckeneinbauleuchten 
eignen sich zur Notbeleuchtung. 


Extrem langlebig 


Durch den exzellenten Lichtstrom- 
erhalt bieten ERCO Leuchten eine 
hohe Investitionssicherheit: L90/ 
B10 bei bis zu 50.000 Betriebs- 
stunden. Das bedeutet bei 9h tag- 
lich Uber 15 Jahre wartungsarmer 
Betrieb mit hervorragenden licht- 
technischen Eigenschaften - 
ideal für schwer zugängliche 
Montageorte. 


I f 1 = 


Geringe Einbautiefe 


Bei kompakten Einbausituationen 
ist jeder Millimeter entscheidend. 
Schon 75mm reichen für beson- 

ders flache Deckeneinbauleuchten. 


Individualisieren 


„ERCO individual" bietet umfang- 
reiche Möglichkeiten zur Indivi- 
dualisierung von Serienprodukten: 


i 1 www.erco.com/individual 


Sehr hoher Sehkomfort 


Darklightreflektoren oder Abblend- 
raster: Beide ermöglichen norm- 
konforme Bürobeleuchtung mit 


- 
0 


UGR<19. 
Magisch akzentuieren Licht für Video- 
mit Richtstrahlern meetings 
Richtstrahler fügen sich fast Das Licht unserer Leuchten mit 
unsichtbar in die Architektur ein. eigenentwickelten Betriebsge- 
Sie verbinden die Anmutung räten ist flickerfrei und damit 
eines Downlights mit der ideal einsetzbar für Videokon- 
Schwenkbarkeit eines Strahlers. ferenzen in Büros oder Bespre- 

chungsräumen. 
Oval wide flood 
ca. 55°x 90° 0 


Richtstrahler Lichtverteilungen: 
narrow spot < 10°, spot 10°-20°, 
flood 25°-35° 


Connectivity 


Wireless oder kabelgebunden? 
Mit Technologien wie Casambi 
Bluetooth oder DALI bieten wir 
Ihnen immer die passende 
Schnittstelle an. 
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Quintessence rund - Die 
Systemlösung für hohen 
visuellen Komfort 


Große Leuchtenabstände, hohe 
Gleichmäßigkeit und sehr guter 
Sehkomfort 

Quintessence setzt Maßstäbe hin- 
sichtlich Sehkomfort, Effizienz 
und Lichtqualität bei Deckenein- 
bauleuchten. Die Produktfamilie 
besteht aus Downlights, Linsen- 
wandflutern und Richtstrahlern. 
Charakteristisch für Quintessence 
Downlights und Linsenwandflu- 
ter sind ihre gute Abblendung 
und die hohe Gleichmäßigkeit 
der Beleuchtung. Insbesondere 
der Ausstrahlungswinkel von 90° 
und ein 40° Cut-off ermöglichen 


große Leuchtenabstände für eine 
effiziente Grundbeleuchtung. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/quintessence-rund 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/014091 


Spezifikationen 


Baugröße 

3 Ø 113mm (max. 1650Im) 
4 Ø 142mm (max. 2475|m) 
5 Ø 177mm (max. 3300Im) 
7 Ø 221mm (max. 4400Im) 


Lichtfarbe 
2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 


4000K Ra 92 


Steuerung 


Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


Downlights 
ہے‎ Wide flood (ca. 55°) 
i 2 Extra wide flood (ca. 90°) 


5 Linsenwandfluter 
A Wallwash 


y 


d ee ۱ 
£ Narrow spot (ca. 6° 
۲ | Spot (ca. 15°) 

Flood (ca. 25°) 
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Quintessence quadratisch - Die 
Systemlösung für hohen 
visuellen Komfort 


Große Leuchtenabstände, hohe große Leuchtenabstände für eine 
Gleichmäßigkeit und sehr guter effiziente Grundbeleuchtung. 
Sehkomfort 

Quintessence setzt Maßstäbe hin- 

sichtlich Sehkomfort, Effizienz 

und Lichtqualität bei Deckenein- 

bauleuchten. Die Produktfamilie 

besteht aus Downlights, Linsen- 

wandflutern und Richtstrahlern. 

Charakteristisch für Quintessence 

Downlights und Linsenwandflu- 

ter sind ihre gute Abblendung 

und die hohe Gleichmäßigkeit 

der Beleuchtung. Insbesondere 

der Ausstrahlungswinkel von 90° 

und ein 40° Cut-off ermöglichen 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/quintessence-quad 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/014092 


Spezifikationen 


augröße 

113mm (max. 1650Im) 
142mm (max. 2475|m) 
177mm (max. 3300Im) 
221mm (max. 44001m) 


Lichtfarbe 
2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 


4000K Ra 92 


| Steuerung 
0 Schaltbar, Phasendimmbar, DALI, 
Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


Downlights 
EN Wide flood (ca. 55°) 
Extra wide flood (ca. 87°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 


Richtstrahler 
Narrow spot (ca. 6°) 
Spot (ca. 18°) 
Flood (ca. 25°) 
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Atrium Doppelfokus - 
Anspruchsvolles Licht für hohe 


Räume 


Das Lichtwerkzeug für sehr gut 
abgeblendetes Licht aus der 
Decke 

Atrium Doppelfokus-Downlights 
eignen sich besonders für den 
Einsatz in hohen Räumen. Die 
Linsensysteme erzeugen eng 
strahlende Downlight Licht- 
verteilungen oder sorgen als 
Wandfluter für gleichmäßige 
vertikale Beleuchtung, selbst bei 
geringen Wandabständen. Der 
schwarze Abblendkonus mini- 
miert für hohen Sehkomfort die 
Leuchtdichten beim Einblick in die 


Leuchte. Der silberne Abblendkonus 


eignet sich ideal für die elegante 


Integration in hellen Decken. Für 
geneigte Decken steht eine Einbau- 
variante bereit, die Neigungswinkel 
von bis zu 30° kompensiert. Die 
eigenentwickelten Betriebsgeräte 
bieten ein einheitliches Betriebsver- 
halten von Leuchtengruppen sowie 
Dimmwerte bis 1% - perfekt für 
Saalbeleuchtung in Kinos, Theatern 
und Konzerthäusern. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/atrium-df 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/014930 


Spezifikationen 


Baugröße 

3 Ø 113mm (max. 1230Im) 

4 2 142mm (max. an 
) 


5 Ø 177mm (max. 0 
7 Ø 221mm (max. 0 
8 Ø 255mm (max. 8990Im) 
10 Ø 308mm (max. 134801m) 


Lichtfarbe 

03 2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


| Steuerung 
0 Schaltbar, Phasendimmbar, DALI, 
Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


۳۳۹ Downlights 
~ Flood (ca. 29°) 


Wide flood (ca. 45°) 


L Linsenwandfluter 
4 Wallwash 
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Iku - Effizient, wirtschaftlich, 


universell 


Downlights und Wandfluter für 
die Architekturbeleuchtung 

Fünf Baugrößen und fünf Lichtver- 
teilungen ermöglichen perfekte, 
wirtschaftliche Beleuchtung 

für Anwendungen jeder Dimen- 
sion: in großen Öffentliche 
Gebäuden, Büros und Konferenz- 
zentren, aber auch in kleineren 
Räumen in Gastronomie oder 
Hotels. Iku ermöglicht große 
Leuchtenabstände mit breiten 
Lichtverteilungen dank ovaler 
Lichtkegel. Iku Wandfluter und 
Doppelwandfluter geben Räumen 
und Korridoren optische Weite und 
steigern den Helligkeitseindruck. 


www.erco.com/iku 


Hohe Lichtausbeute und lange 
Lebensdauer zeichnen Iku aus. 
Durch die Kombination von tunable 
white, verschiedenen Lichtvertei- 
lungen und moderner Connectivity 
entsteht Beleuchtung im Sinne von 
Human Centric Lighting. 


KAN Design und Anwendung: 
ORO 


*, Artikelnummern und Planungsdaten: 


SKS) www.erco.com/020543 
e wut 


Spezifikationen 


g 


0 


Baugröße 

2 Ø 84mm (max. 742|m) 
3 Ø 113mm (max. 2 
4 2 142mm (max. 2984Im 
5 Ø 177mm (max. ۳ 
7 Ø 221mm (max. 6417Im 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 82, 3000K Ra 
92, 3000K Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K 
Ra 82, 4000K Ra 92, Tunable white 


Steuerung 
Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


ہے 


Downlights 
Wide flood (ca. 56°) 
Extra wide flood (ca. 85°) 


Downlights oval flood 
Oval flood (ca. 20°x60°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 


Doppelwandfluter‏ ص 


Double wallwash 
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Iku Work - Effizient, 
wirtschaftlich und normkonform 


Downlights fiir die Beleuchtung 
von Büroarbeitsplätzen 

Iku Work ist das ideale Downlight 
für die normkonforme, zonierte 
Beleuchtung von Büroarbeitsplät- 
zen. Speziell für aneinandergereihte 
Arbeitsplätze bietet Iku Work die 
Lichtverteilung oval wide flood mit 
UGR<19. Die Lichtverteilung wide 
flood beleuchtet einzelne Schreib- 
tische gleichmäßig. Einfache 
Installation, hohe Lichtausbeute 
sowie lange Lebensdauer über- 
zeugen bei der wirtschaftlichen 


Bewertung der Deckeneinbauleuch- 


ten. Für Bürokonzepte im Sinne 
von Human Centric Lighting bietet 


sich die Kombination der norm- 
konformen Downlights von Iku 
Work mit den Wandflutern aus der 
Produktfamilie Iku an. Auf diese 
Weise erzeugen Sie durch vertikale 
Beleuchtung eine sehr attraktive 
Atmosphäre im Büro. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/iku-work 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/020544 


Spezifikationen 


Baugröße 

4 2 142mm (max. 1861Im) 
5 Ø 177mm (max. 31021m) 
7 © 221mm (max. 5004Im) 


Lichtfarbe 

03 2700K Ra 92, 3000K Ra 82, 3000K 
Ra 92, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 


0 DALI 


Lichtwerkzeug 


e Downlights 
ES Wide flood (ca. 55°) 


۳۹ Downlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 
=>. 
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Skim - Lichttechnisches Design 
fur jede Architektur 


Die preiswerte Deckenein- 
bauleuchte für Büro- und 
Allgemeinbeleuchtung 

Skim verbindet ein attraktives 
Erscheinungsbild mit hoher Licht- 
qualität und einem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal 
geeignet für Büros, Foyers und 
Verkehrszonen sowie im Retail 
oder der Hotellerie. Mehrere Bau- 


größen, Leistu 


ngsstufen und 


enz, Gleichmäßigkeit und gutem 
Sehkomfort. Je nach projektierter 
Lichtverteilung bietet Skim entwe- 
der eine besonders wirtschaftliche 
Grundbeleuchtung mit groBen 
Leuchtenabständen oder empfiehlt 
sich als normkonforme Arbeits- 
platzbeleuchtung. 


Spezifikationen 


Baugröße 
3 2 118mm (max. 1640Im) 
5 @182mm (max. 3690|m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, Phasendimmbar, DALI, 
Casambi Bluetooth 


Lichtverteilungen machen Skim Lichtwerkzeug 
zu einer ästhetischen Alternative 

zu konventionellen Leuchten. Das 
Linsensystem überzeugt nicht nur 
durch seine magische Anmutung, 
sondern auch mit hoher Effizi 


Downlights 
Wide flood (ca. 70°) 
Extra wide flood (ca. 97°) 


۳۹ Downlights oval flood 
Oval flood (ca. 20°x60°) 


[1] Mé [m] Design und Anwendung: 


www.erco.com/skim 


ae r,  Artikelnummern und Planungsdaten: 
تسد ےا ےط‎ ۱۸۷۷۷۷. 6 
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Jilly quadratisch - Das 
variantenreiche Licht für 
modernes Arbeiten 


Eigenständiges Design für effizi- 
entes und ergonomisches Licht 
im Büro 

Jilly Deckeneinbauleuchten bie- 
ten eine besonders effiziente 
Lösung für normgerechte Büro- 
arbeitsplatzbeleuchtung. Die klare 
Erscheinung mit dem markanten 
Abblendraster hebt Jilly dabei von 
konventionellen Büroleuchten 

ab. Die Lichttechnik kombiniert 
ein hocheffizientes Linsensystem 
mit einem Abblendraster für Seh- 
komfort und Lichtausbeute auf 
gleichermaßen hohem Niveau. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/jilly-quad 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/017875 


Spezifikationen 


Baugröße 
5 [1177mm (max. 15351m) 


Lichtfarbe 

۰ 2700K Ra 92, 3000K Ra 82, 3000K 
Ra 92, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


| Steuerung 
0 Schaltbar, Phasendimmbar, DALI, 
Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


Downlights‏ ك۴ 
Extra wide flood (ca. 86°)‏ 


۳ | Downlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 
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Compar linear - Leistungstrãger 
fur lineare Asthetik 


Differenziertes Licht aus der 
Decke mit innovativem Erschei- 
nungsbild 

Die Deckeneinbauleuchten mit 
prägnanter und linearer Gehäuse- 
form - erhältlich ab einer Breite 
von 52mm - setzen Akzente im 
Deckenbild und dienen zugleich 

als hoch effiziente Lichtwerkzeuge 
mit viel Sehkomfort. Die Vielfalt 
der Lichtverteilungen für eine 
differenzierte Allgemein- und Büro- 
beleuchtung überzeugt in jeder 
hochwertigen Architektur. Compar 
stellt eine attraktive Alternative zur 
Beleuchtung mit konventionellen 
Langfeldleuchten dar. So lassen 


sich mit Compar deckenintegrierte 
Lichtkonzepte in Verwaltungen, 
Restaurants, Kultur- und Bürobau- 
ten realisieren. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/compar-linear 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/016057 


1 EN, GX ١ E ۱ 


کل ما مب 


Spezifikationen 


Baugröße 

120mm (max. 1230|m) 
210mm (max. 2460Im) 
390mm (max. 4920|m) 
751mm (max. 98401m) 


Lichtfarbe 

] 1 270016 Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


| Steuerung 
(D | Schaltbar, Phasendimmbar, DALI, 
Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


Downlights 

Spot (ca. 14°) 

Flood (ca. 31°) 

Wide flood (ca. 60°) 
Extra wide flood (ca. 85°) 


Downlights oval flood 
Oval flood (ca. 20°x60°) 


Downlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 


1 1 هس 
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Lightgap - Wandstrukturen 
plastisch inszenieren 


Streiflichtwandfluter zum Her- 
vorheben von Texturen auf 
Wänden 

Lightgap betont den haptischen 
Eindruck von Architekturma- 
terialien, indem selbst feinste 
Strukturen von Holz oder Beton 
und raue Oberflächen wie Natur- 
stein deutlich sichtbar werden. Es 
entstehen kontrastreiche, haptisch 
anmutende Licht- und Schatten- 
effekte. Lightgap erzeugt auch 

bei einer dichten Positionierung 
von bis zu 10cm vor der Wand 
einen extrem gleichmäßigen Licht- 
kegel. Das Licht lässt sich bis zu 
einem Neigungswinkel von 10 Grad 


komfortabel in beide Richtungen 
schwenken. So bietet Lightgap 
markante Textureffekte und dient 
auch für eine effiziente Raumbe- 
leuchtung, etwa in Restaurants und 
Hotels. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/lightgap 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/015203 


Spezifikationen 


g 


0 


Baugröße 

311mm (max. 825m) 
912mm (max. 2475|m) 
1813mm (max. 4950Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


Streiflichtwandfluter 
Streiflicht 
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Pragmatisch. Uberzeugend. 
Deckenaufbauleuchten 


Oft führen ganz pragmatische 
Überlegungen zur Verwendung 
von Aufbaudownlights - etwa 
dann wenn der zum Einbau 
herkömmlicher Downlights benö- 
tigte Raum in der Decke nicht zur 
Verfügung steht. Die Entschei- 
dung für ein Beleuchtungskon- 
zept mit Aufbaudownlights ver- 
ringert den Installationsaufwand 
beispielsweise in massiven Decken 
oder in bereits bestehenden 
Gebäuden erheblich. 


www.erco.com/ 
downlights-s 


Deckenaufbaubauleuchten 


Aufbaudownlights 


24۷/238017۲7 - 7 


8۷۷/790177 - 57٤0 8,4۷ / 11651۳۱ - 70 


Atrium Doppelfokus 128 Skim 130 Jilly quadratisch 132 
Ideal für hohe und sehr hohe Räume Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung 

ab UGR<16 ab UGR<16 
Große Lumenpakete für hohe Gutes Preis-Leistungsverhältnis Abblendraster in verschiedenen 
Beleuchtungsstärken Farben 
Allgemeinbeleuchtung mit großen Magisch leuchtende Linse Allgemeinbeleuchtung mit großen 
Leuchtenabstände Leuchtenabstände 
Community, Contemplation Work Work 


36W/5100lm - 36W/6735Im 12۷۷/12801٣1 - 7 24۷۷/23801٣۲ - 71 
Jilly linear 134 Compar quadratisch 136 Compar linear 138 
Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung 
ab UGR<16 ab UGR<16 ab UGR<16 
Abblendraster in verschiedenen Drei Leistungsklassen Schlankes Profil 
Farben 
Sehr hoher Sehkomfort zum Arbeiten Vier Lichtverteilungen Vier Lichtverteilungen 
Work Work Work 
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Das zeichnet unsere Rund, eckig oder 


linear 


Decke n d ufba U | eu chte ۸ 9 US Finden Sie für jede Raumgeome- 


trie die passende Leuchtenform. 
Deckenaufbauleuchten in rund, 
eckig oder linear erlauben Ihnen 
eine hohe Gestaltungsfreiheit. 


CA 


- + 


Dimmbarkeit 


Die eigenentwickelten Betriebs- 
geräte bieten ein einheitliches 
Betriebsverhalten von Leuchten- 
gruppen sowie Dimmwerte bis 1% 
- ein wichtiges Kriterium für den 
Einsatz als Saalbeleuchtung in 
Kinos, Theatern und Konzerthäu- 


sern. Bei DALI Steuerung reicht <> Einfache Montage 


der Dimmwert bis 0,1% herab. durch Aufbaulösung 


Für die einfache Montage an 
massiven Decken bieten sich die 
Deckenaufbauleuchten als kom- 
pakte Lösung an. 


Oval flood Flood Wide flood Extra wide flood 
ca. 20°x 60° 25° - 35° > 45° > 80° 


Immer die passende 
Lichtverteilung 


Was auch immer Sie beleuchten 
möchten, bei ERCO finden Sie die 
richtige Lichtverteilung. Von breit 
strahlender Flutung bis zur effizi- 
enten Beleuchtung von Arbeits- 
plätzen. 
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Verschiedene 
Gehäusefarben 


Zur Abstimmung der Leuchten- 
farbe auf die Umgebung stehen 
die Leuchten in verschiedenen 


Farbausführungen zur Verfügung. 


«m» 


Geringe Aufbauhöhen 


Flache Leuchten wirken unauffäl- 
lig und richten den Fokus auf das 
Licht. Speziell bei niedrigen Räu- 
men wirken geringe Aufbauhöhen 
vorteilhaft. 


R 


Verschiedene 
Lumenklassen 


Die Leuchten im ERCO Programm 
decken einen großen Bereich von 
Lumenklassen ab und bieten so 
für eine Vielzahl von Beleuch- 
tungsaufgaben eine angemesse- 
ne Lösung. 


Individualisieren 


„ERCO individual" bietet umfang- 
reiche Möglichkeiten zur Indivi- 
dualisierung von Serienprodukten: 
www.erco.com/individual 


Abblendraster fiir 
optimalen Sehkomfort 


Abblendraster begrenzen den 
Einblick in die Leuchte und 
ermöglichen auch bei einem Aus- 
strahlungswinkel von 90° hohen 
Sehkomfort. 


UGR 


Oval wide flood 
ca. 55°x 90° 


Für Büroarbeitsplätze 
geeignet 


ERCO entwickelt Leuchten unter 
der Prämisse guter Abblendung 
und hohen Sehkomforts. Als 
Hilfestellung für eine rein norm- 
orientierte Beleuchtung können 
UGR-Werte herangezogen werden. 
Dies sollte jedoch nicht anhand 
von Pauschalwerten, sondern 
entsprechend der individuellen 
Leuchtenanordnung im Raum 
erfolgen. 
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Atrium Doppelfokus - 
Anspruchsvolles Licht für hohe 


Räume 


Vielseitige, leistungsstarke Licht- 


technik - für Beleuchtung aus 
großer Höhe 

Atrium Doppelfokus-Leuchten 
eignen sich besonders für hohe 
Räume, zum Beispiel in Foyers, 
öffentlichen Gebäuden oder auch 
in Sakralráumen. Das zylindri- 
sche Geháuse erhált durch die 
lichtdichte Belúftungsfuge einen 
markanten Designakzent. Eng 
strahlende Downlight-Verteilun- 
gen bieten prázise Beleuchtung 
aus großer Höhe. Neben Decken- 
einbauleuchten umfasst Atrium 
auch Pendelleuchten mit optiona- 
lem Indirekt-Anteil. Alle Atrium 


Leuchten stehen wahlweise mit 
einem schwarzen oder silbernen 
Abblendkonus zur Verfügung. Die 
eigenentwickelten Betriebsgeräte 
bieten ein einheitliches Betriebsver- 
halten von Leuchtengruppen sowie 
Dimmwerte bis 0,1% über DALI. 


OR pe IO Design und Anwendung: 


KE en www.erco.com/atrium-df-a 


Etal ys 
Ce HE Artikelnummern und Planungsdaten: 
EE www.erco.com/017672 

و 


Spezifikationen 


g 


0 


Baugröße 
5 Ø 167mm (max. 49201m) 
7 Ø 204mm (max. 9840Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, Phasendimmbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


ہے 


Aufbaudownlights 
Flood (ca. 28°) 
Wide flood (ca. 47°) 
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Skim - Lichttechnisches Design 
fur jede Architektur 


Skim als eigenstandige, flache 
Deckenaufbauleuchte 

Fur Situationen, in denen die 
Deckenarchitektur den Einbau von 
Downlights nicht zulässt, 0 
die Skim Deckenaufbauleuchte 
entwickelt. Hier wird das gleiche 
Linsensystem wie bei Skim Einbau- 
leuchten genutzt. Mit Effizienz und 
Sehkomfort, diversen Lichtvertei- 
lungen und in zwei 63۷۲ 
erhältlich, eignet sie sich für viele 
Anwendungen: In Büros, Shops und 
in öffentlichen Gebäuden. Decken- 
aufbauleuchten sind besonders 

bei energieeffizienten Neubauten 
mit massiven Betondecken die 


unkomplizierte Beleuchtungslö- 
sung. Details wie der Sicherung der 
Leuchte mit einem Karabiner oder 
den optionalen Abstandhaltern für 
Aufputzinstallationen erleichtern 
die Montage. 


Fan ۱8 Design und Anwendung: 


www.erco.com/skim-a‏ ا 
EEE m‏ 

er, 

OE ai 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
ا‎ www.erco.com/016061 
D 


Spezifikationen 


g 


0 


Baugröße 
3 Ø 128mm (max. 1640Im) 
5 Ø 193mm (max. 36901m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, Phasendimmbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


ہے 


yo 


Aufbaudownlights 
Wide flood (ca. 70°) 
Extra wide flood (ca. 98°) 


Aufbaudownlights oval flood 
Oval flood (ca. 20°x60°) 
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Jilly quadratisch - Das 


variantenreiche 


Licht für 


modernes Arbeiten 


Eigenständiges Design für effizi- 
entes und ergonomisches Licht 
im Biro 

Jilly Deckenaufbauleuchten eignen 
sich zur effizienten, normgerechten 
Beleuchtung von Büroarbeitsplät- 
zen - in Räumen mit massiven 
Decken sowie zur unkomplizier- 
ten Modernisierung. Das flache 
Gehäuse und markante Abblendras- 
ter hebt Jilly von konventionellen 
Büroleuchten ab. Die Lichttechnik 
kombiniert ein hocheffizientes Lin- 
sensystem mit einem Abblendraster 
für Sehkomfort und Lichtausbeute. 
Leistung und Lichtverteilung erlau- 
ben große Leuchtenabstände für 


wirtschaftliche Beleuchtungskon- 
zepte. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/jilly-quad-a 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/017833 


Spezifikationen 


g 


0 


Baugröße 
5 0152mm (max. 1535Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 82, 3000K 
Ra 92, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, Phasendimmbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


ہے 


WN 


Aufbaudownlights 
Extra wide flood (ca. 86°) 


Aufbaudownlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 
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Jilly linear - Das variantenreiche 
Licht fur modernes Arbeiten 


Eigenständiges Design fiir effizi- 
entes und ergonomisches Licht 
im Biro 

Jilly Deckenaufoauleuchten eignen 
sich zur effizienten, normgerechten 
Beleuchtung von Büroarbeitsplät- 
zen - in Räumen mit massiven 
Decken sowie zur unkomplizier- 
ten Modernisierung. Das flache 
Gehäuse und markante Abblendras- 
ter hebt Jilly von konventionellen 
Büroleuchten ab. Die Lichttechnik 
kombiniert ein hocheffizientes Lin- 
sensystem mit einem Abblendraster 
für Sehkomfort und Lichtausbeute. 
Leistung und Lichtverteilung erlau- 
ben große Leuchtenabstände für 


wirtschaftliche Beleuchtungskon- 
zepte. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/jilly-linear-a 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/017834 


Spezifikationen 


g 


0 


Baugröße 
1106mm (max. 67351m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 82, 3000K 
Ra 92, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


ہے 


Aufbaudownlights 
Extra wide flood (ca. 85°) 


Aufbaudownlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 
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Compar quadratisch - Der 
einfache Weg zu perfektem Licht 


Kompakte Deckenaufbau- niedrige bis hohe Räume. Compar 
leuchten mit vielseitiger und ist für Büroarbeitsplätze auf hohen 
hochwertiger Lichttechnik Sehkomfort optimiert und erhöht 
In Räumen mit massiven Decken, in Verkehrszonen oder Foyers durch 
aber auch zur einfachen Moder- große Leuchtenabstände die Wirt- 
nisierung sind hochwertige schaftlichkeit. 


Deckenaufbauleuchten ideal. Für 
Büroflächen und viele weitere 
Anwendungen in Verwaltung oder 
öffentlichen Gebäuden stehen 
Compar Deckenaufbauleuchten 
zur Verfügung, die sich mit ihrem 
flachen und kompakten Gehäuse 
elegant in die Architektur fügen. 
Drei Leistungsstufen und verschie- 
dene Lichtverteilungen erlauben 
differenzierte Lichtkonzepte für 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/compar-quad-a 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/016701 


Spezifikationen 


Baugröße 
202mm (max. 49201m) 


Lichtfarbe 

۰ 2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


| Steuerung 
0 Schaltbar, Phasendimmbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


WN Aufbaudownlights 
” "۹ Wide flood (ca. 62°) 
| ` Extra wide flood (ca. 84°) 


PN Aufbaudownlights oval flood 
A Oval flood (ca. 20°x60°) 


a Aufbaudownlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


d 5 
۳ A, 
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Compar linear - Leistungsträger 
fur lineare Asthetik 


Vielseitige, elegante Decken- 
aufbauleuchten mit linearem 
Profil 

Zwei lineare Compar Module, 
vereint in einem eleganten und 
schlanken Profil: Compar linear 
Deckenaufbauleuchten sind in der 
Installation unkomplizierte und 
zugleich qualitativ hochwertige 
Werkzeuge fiir die Beleuchtung von 
Büros und öffentlichen Gebäuden. 
Die innovative lineare Lichttechnik 
bietet unterschiedliche Leistungs- 
stufen und Lichtverteilungen - zur 
Allgemeinbeleuchtung wie auch 
zur normgerechten, blendfreien 
Beleuchtung von Büroarbeitsplät- 


zen. Die Riegel zur Fixierung an 
der Deckenarmatur verbergen sich 
diskret in einer schmalen Schat- 
tenfuge. Somit erweitern diese 
Leuchten die Compar Familie zu 
einem Programm, mit dem sich 
unterschiedlichste Beleuchtungs- 


aufgaben durchgängig lösen lassen. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/compar-linear-a 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/017562 


Spezifikationen 


Baugröße 
1200mm (max. 49201m) 


Lichtfarbe 

۰ 2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 


©) Schaltbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


Aufbaudownlights 
Wide flood (ca. 60°) 
Extra wide flood (ca. 85°) 


PN Aufbaudownlights oval flood 
A Oval flood (ca. 20°x60°) 


Aufbaudownlights oval wide flood‏ ۹ك 
Oval wide flood (ca. 60°x80")‏ ۷ / 
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Pragnant. Vielseitig. 
Pendelleuchten 


Pendelleuchten gewährleisten Lichtkonzepte wie Human Centric 
wirtschaftliche Allgemeinbeleuch- Lighting, etwa für den Einsatz in 
tung bei hohem Sehkomfort und Büros. 

sind gleichzeitig prägnantes 
Detail der Architektur. Sie werden 
häufig dann eingesetzt, wenn 
Raumzonen oder Blickpunkte 
durch Licht hervorgehoben, 
zusätzlich aber auch von den 
Leuchten selbst als architektoni- 
sche Elemente markiert werden 
sollen. Pendelleuchten mit tunable 
white unterstützen zusätzlich 


www.erco.com/ 
pendant 


Pendelleuchten 


Pendeldownlights 


24۷/2380177 - 114W/14760lm 


Atrium Doppelfokus 144 


Indirekte Beleuchtung verfúgbar 


24W/3400|m - 64W/8640Im 


Jilly linear 146 


Fur Büroarbeitsplatzbeleuchtung 
ab UGR<16 


24۷۷/23801٣۲ - 78W/9070Im 


Compar linear 148 


Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung 
ab UGR<16 


Ideal für hohe und sehr hohe Räume 


Indirekte Beleuchtung mit 
Tunable white verfügbar 


Indirekte Beleuchtung mit 
Tunable white verfügbar 


Sehr hoher Sehkomfort 


Abblendraster in verschiedenen 
Farben 


ERCO Darklight-Technologie 


Community, Contemplation 


Work 


Work 
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> eg 


Das zeichnet unsere 
5 Pendelleuchten aus 


| 


س ا — سا اہ سس 


= y 


3000K 6000K 


Tunable white 
Technologie 


Ahnlich wie sich bei Tag die Farb- 
temperatur im AuBenraum verán- 
dert, lásst sich im Innenraum die 
Farbtemperatur der Beleuchtung 
anpassen, um Lichtkonzepte fúr 
Human Centric Lighting zu unter- 
stutzen. 


Sehr hoher Sehkomfort 


Abblendraster ermöglichen norm- 
konforme Bürobeleuchtung mit 
UGR<19. 


== 


== 


Direkt 
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Direkt / indirekt 


اوس 


Direkt / indirekt 
mit tunable 
white 


Hohe Räume 


Besonders hohe Räume, wie etwa 
Flughafenterminals oder Konzert- 
säle, erfordern leistungsstarke 
Leuchten. Mit Pendelleuchten bis 
zu 9840 Lumen können Sie selbst 
aus sehr großen Distanzen effizi- 
ent und mit hohem Sehkomfort 
beleuchten. 


Dimmbarkeit 


Die eigenentwickelten Betriebs- 
geräte bieten ein einheitliches 
Betriebsverhalten von Leuch- 
tengruppen sowie Dimmwerte 
bis 1% - ein wichtiges Kriterium 
für den Einsatz als Saalbeleuch- 
tung in Kinos, Theatern und Kon- 
zerthäusern. Bei DALI Steuerung 
reicht der Dimmwert bis 0,1% 
herab. 


Immer die passende 
Lichtverteilung 


Was auch immer Sie beleuchten 
möchten, bei ERCO finden Sie die 
richtige Lichtverteilung. Von breit 
strahlender Flutung bis zur effizi- 
enten Beleuchtung von Arbeits- 
plätzen. 


Integriertes Uplight 


Wenn Licht die Decke zusätzlich 
mit inszenieren soll, eröffnen sich 
mit Atrium Doppelfokus Pendel- 
leuchten neue Möglichkeiten. 
Das integrierte Uplight bringt die 
Dimension hoher Räume beson- 
ders gut zur Geltung. 


Individualisieren 


„ERCO individual” bietet 
umfangreiche Möglichkeiten 

zur Individualisierung von 
Serienprodukten: www.erco.com/ 
individual 


Direkt 


Direkt/ indirekt 
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Atrium Doppelfokus - 
Anspruchsvolles Licht für hohe 


Räume 


Vielseitige, leistungsstarke Licht- 
technik - für Beleuchtung aus 
großer Höhe 

Atrium Doppelfokus-Leuchten 
eignen sich besonders für hohe 
Räume, Foyers, öffentliche Gebäude 
oder Sakralräume. Das zylindri- 
sche Gehäuse erhält durch die 
lichtdichte Belüftungsfuge einen 
markanten Designakzent. Eng 
strahlende Downlight-Verteilun- 
gen bieten präzise Beleuchtung 
aus großer Höhe. Der optionale 
Indirekt-Anteil schafft Atmosphäre 
und mildert Kontraste. Ihr geringes 
Gewicht erlaubt die Abpende- 

lung an der Zuleitung. Alle Atrium 


Leuchten stehen wahlweise mit 
einem schwarzen oder silbernen 
Abblendkonus zur Verfügung. Die 
eigenentwickelten Betriebsgeräte 
bieten ein einheitliches Betriebsver- 
halten von Leuchtengruppen sowie 
Dimmwerte bis 0,1% über DALI. 


Design und Anwendung: 


Erle 
6 کیا ام‎ www.erco.com/atrium-df-pendel 
=. ch (E 


Artikelnummern und Planungsdaten: 


SS Eech www.erco.com/017686 


Spezifikationen 


g 


9 


Baugröße 
5 Ø 167mm (max. 7380|m) 
7 Ø 204mm (max. 14760Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, Phasendimmbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


۳۹ 
À 


Pendeldownlights 
Flood (ca. 29°) 
Wide flood (ca. 47°) 


Pendeldownlights direkt/indirekt 
Flood (ca. 29°) 
Wide flood (ca. 47°) 
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Jilly linear - Das variantenreiche 
Licht fur modernes Arbeiten 


Eigenständiges Design für effizi- 
entes und ergonomisches Licht 
im Biro 

Jilly Pendelleuchten sind speziali- 
siert auf eine besonders effiziente, 
normgerechte Beleuchtung von 
Buroarbeitsplatzen. Als Pendel- 
leuchte bietet Jilly alle Freiheiten, 
Leuchten flexibel und in der opti- 
malen Höhe im Raum anzuordnen. 
Die eleganten, flachen Gehäuse 
und die markanten Abblendraster 
heben Jilly dabei von konven- 
tionellen Büroleuchten ab. Die 
Lichttechnik von Jilly kombiniert 
ein hocheffizientes Linsensystem 
mit einem Abblendraster für Seh- 


Bar: 


Lr بت‎ 


komfort und Lichtausbeute auf 
gleichermaBen hohem Niveau. 
Optional strahlt ein integriertes 
Uplight diffus nach oben ab. In 

der tunable white Ausführung 
unterstützt Jilly zudem dynamische 
Lichtkonzepte, die den Tageslicht- 
rhythmus ins Büro bringen. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/jilly-linear-pendel 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/017796 


Spezifikationen 


© 


Baugröße 
1500mm (max. 8640Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 82, 3000K 
Ra 92, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92, Tunable white 


Steuerung 
Schaltbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


۳ 


Pendeldownlights 
Extra wide flood (ca. 86°) 


Pendeldownlights direkt/indirekt 
Extra wide flood (ca. 86°) 


Pendeldownlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Pendeldownlights oval wide flood 
direkt/indirekt 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 
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Compar linear - Linear, 
leistungsstark und extrem 


variabel 


Vielseitige Pendelleuchten mit 
linearem Profil und direkt/indi- 
rekter Abstrahlung 

Compar Pendelleuchten sind mit 
ihrem schlanken Design und varia- 
bler Lichtwirkung ideal für die 
Architekturbeleuchtung und fiir 
die Nutzung in anspruchsvollen 
Buros geeignet. Das abgependelte 
Profil entspricht in seinen Dimen- 
sionen den Hi-trac Stromschienen. 
Es kombiniert direkte und indirekte 
Beleuchtung. Die innovative Licht- 
technik bietet unterschiedliche 
Leistungsstufen und Lichtvertei- 
lungen fiir eine normgerechte und 
blendfreie Beleuchtung am Büroar- 


beitsplatz. Das integrierte Uplight 
strahlt diffus nach oben ab. Es ist 
auch in tunable white verfügbar: 
Für atmosphärische, dynamische 
Beleuchtung bis hin zu Konzepten, 
die den Tageslichtrhythmus ins 
Büro bringen. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/compar-linear-pendel 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/016773 


Spezifikationen 


Baugröße 
1200mm (max. 9070Im) 
1600mm (max. 9070Im) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92, Tunable white 


Steuerung 


©) Schaltbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


Pendeldownlights 

Py Wide flood (ca. 60°) 
Extra wide flood (ca. 85°) 
Pendeldownlights direkt/indirekt 
Wide flood (ca. 60°) 
Extra wide flood (ca. 85°) 


Pendeldownlights oval wide flood 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 


Pendeldownlights oval wide flood 
direkt/indirekt 
Oval wide flood (ca. 60°x80°) 
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Ergonomisch. Anders. 
Schreibtischleuchten 


Frei positionierbar, blendfrei, 
dimmbar - zeitgemäße Arbeits- 
platzbeleuchtung unterstützt 
produktives Arbeiten durch prä- 
zises Licht, das sich individuel- 

len Arbeitsgewohnheiten flexi- 
bel anpasst. Prominent auf jedem 
Schreibtisch platziert, prägen 
Schreibtischleuchten Büroräu- 
me mit und spiegeln die Identi- 
tät eines Unternehmens wider. 
ERCO LED-Lichtwerkzeuge über- 
zeugen nicht nur mit hohem Seh- 
komfort, langlebiger Lichttech- 
nik und Energieeffizienz, sondern 
auch durch eigenständiges, platz- 
sparendes Design, das der Techno- 
logie entspricht. 


UR مره‎ 


www.erco.com/ 
task-lights 


Schreibtischleuchten 


Schreibtischleuchten 


10۷۷/8401٣1 - 121+ 


Lucy 154 


Sehr hoher Sehkomfort 


Tastdimmer mit Memoryfunktion 


Um 180° drehbar 


Work, Community 
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Das zeichnet unsere 
Schreibtischleuchten aus 


Zwei Leuchtenvari- 
anten fiir den Tisch 


Mit StandfuB ist Lucy frei positio- 
nierbar und bietet individuelles 
Licht am Arbeitsplatz. Das inte- 
grierte Betriebsgerät und ein 
Steckernetzteil erleichtern so die 
Handhabung. Ohne Standfuß 
kann die Leuchte in die Tischplatte 
eingelassen werden. In dieser 
definierten Position eignet sich 
Lucy unter anderem für Arbeits- 
plätze in öffentlichen Bereichen. 
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Nach Belieben 
dimmbar 


ERCO Schreibtischleuchten 
lassen sich über Tastdimmer 
an der Leuchte einschalten und 
stufenlos bis auf 1% herunter- 
dimmen. 


wy wy) 7 


Sehr hoher Sehkomfort 


Das optische System ist in der 
Leuchte zurückgesetzt und auch 
bei Einblick unter sehr flachem 
Winkel perfekt abgeblendet. 


180° drehbar 


Sowohl mit Standfuß als auch auf 
dem Tisch befestigt, ist Lucy um 
180° drehbar und kann individuell 
auf die Sehaufgabe ausgerichtet 
werden. 


<< پیوس هد 


Verschiedene Spektren 


Fur jede Anwendung gibt es eine 
ideale Lichtfarbe und Farbwieder- 
gabe. ERCO bietet daher eine 
groBe Vielfalt an Spektren an. 


LED-Technologie 
für Arbeitsplätze 


Das Wärmemanagement der 
ERCO Schreibtischleuchte erlaubt 
einen fiir das optische System 
optimierten Lichtstrom. Mit 13W 
Systemleistung ist die Leuchte 
damit eine Lichtlösung mit gerin- 
gem Energieverbrauch für Buro- 
arbeitsplätze. 


Als Variante zur Befestigung auf 
Tischen kann Lucy in Tischplatten 
von 10-40mm Stärke eingelassen 
werden. 


| 10-40mm 


Individualisieren 


„ERCO individual" bietet umfang- 
reiche Möglichkeiten zur Individu- 
alisierung von Serienprodukten: 
www.erco.com/individual 
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Spezifikationen 


Lucy - Ein neues Leitbild für 
digitales Arbeitslicht 


Baugröße 
710mm (max. 1230lm) 
749mm (max. 1230|m) 


Lichtfarbe 
2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 


Innovatives Design für produkti- sich individuell ausrichten. Das 


ves Arbeiten 

Licht zum Denken, Licht für konzen- 
triertes Arbeiten, Licht für kreative 
Konzepte - mit Lucy bringt ERCO 
professionelle LED-Lichttechnik an 


geschlossene optische System liegt 
geschützt im Inneren der Leuchte 
und garantiert damit blendfreies 
Licht mit hohem Sehkomfort. Über 
einen Tastdimmer ist Lucy schaltbar 


9 


4000K Ra 2 


Steuerung 
Dimmbar 


jeden Arbeitsplatz, beispielsweise in und lässt sich bis auf 1% stufenlos 
Bibliotheken, Büros oder im Wohn- herunterdimmen. 

bereich. Das minimalistische Design 

ist flexibel in der Anwendung, 


hochwertig in der Erscheinung ۳۹ Schreibtischleuchten 


Lichtwerkzeug 


und intuitiv bedienbar. Zur orts- Breit strahlend 
festen Montage an Arbeitsplatzen 

in Öffentlichen Gebäuden kann 

die Leuchte in die Tischplatte 

eingelassen werden. Wie bei der 

StandfuB-Variante bleibt der Leuch- 

tenkopf um 180° drehbar und lässt 


Design und Anwendung:‏ اوس ہے 
www.erco.com/lucy‏ ]=[ ع 0 


Na ert, Artikelnummern und Planungsdaten: 
— مر‎ CE 
a 


www.erco.com/015739 


CDK A D 
www 


Y‏ کے 


ERCO Programm 2023 155 


Exzellent. 6 0۰ 
Wandleuchten 


Deckenfluter sorgen für eine 
indirekte Beleuchtung mit hoher 
Gleichmäßigkeit und lassen 
Räume höher erscheinen. Außer- 
dem werden mit Stuck und Male- 
reien verzierte Decken auf diese 
Weise besonders betont. Die breit 
oder tief strahlende Varianten 
der Wandleuchten ermöglichen 
eine individuelle Abstimmung der 
Lichtverteilung auf die jeweilige 
Deckenkonstruktion. 


www.erco.com/ 
wall-luminaires 
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Wandleuchten 


Deckenfluter 


12۷۷/1190161 - 71 


Pantrac 160 


Breit und tief strahlende Lichtver- 
teilungen verfügbar 


Exzellente Deckenflutung 


Große Leuchtenabstände 


Community, Culture 


ERCO Programm 2023 


157 


Das zeichnet unsere 
Wandleuchten aus 
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Me 


Ausgezeichnete 
GleichmaBigkeit 


Für höchste Ansprüche bei der 
Deckenflutung hat ERCO Leuch- 
ten entwickelt, die eine außerge- 
wöhnlich hohe Gleichmäßigkeit 


der Beleuchtungsstärken erzielen. 


Tief oder breit 
strahlend 


Große Deckenflächen lassen sich 
mit der tief strahlenden Lichtver- 
teilungen effektvoll beleuchten. 
Für eine wirtschaftliche Beleuch- 
tung von Fluren und Gängen eig- 
net sich die breit strahlende Versi- 
on der Deckenfluter mit LED. 


Große Leuchtenab- 
stände 


Die leistungsfähige Lichttechnik 
von ERCO ermöglicht bei breit 
strahlender Lichtverteilungen 
überdurchschnittliche Leuchten- 
abstände. Dies minimiert die 
erforderliche Anzahl der Leuchten. 


Individualisieren 


„ERCO individual" bietet umfang- 
reiche Möglichkeiten zur Indivi- 
dualisierung von Serienproduk- 
ten: www.erco.com/individual 
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Pantrac - Raumdecken 


inszenieren 


Dieser Deckenfluter beleuchtet 
Decken mit höchster Gleichmä- 
Bigkeit 

Gekonntes Inszenieren von Decken 
bildet den Fokus der Pantrac Wand- 
leuchten. Die Leuchten heben das 
Tragwerk hervor und lassen Räume 
höher wirken. Mit Stuck und Male- 
reien verzierte Decken erhalten 
eine neue Dimension. Pantrac kon- 
kurriert nicht mit der Architektur. 
Das archetypische kubische Design 
bleibt unaufdringlich und rückt die 
Leuchte in den Hintergrund. 

Die Leuchte ist in unterschiedlichen 
Größen und Lichtverteilungen lie- 
ferbar. Dies erlaubt die optimale 


Beleuchtung einer Raumdecke mit 
einer möglichst geringen Anzahl 
von Leuchten. Pantrac wird damit 
zu einer wirtschaftlichen und effek- 
tiven Lichtlösung. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/pantrac-w 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/014692 


Spezifikationen 


g 


0 


Baugröße 
119mm (max. 1650Im) 
208mm (max. 3300|m) 


Lichtfarbe 

2700K Ra 92, 3000K Ra 92, 3000K 
Ra 97, 3500K Ra 92, 4000K Ra 82, 
4000K Ra 92 


Steuerung 
Schaltbar, Phasendimmbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


Deckenfluter 
Tief strahlend 
Breit strahlend 
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Außenraum 


Das ERCO Außenraumleuchten- 
Programm bietet effizienten 
Sehkomfort nicht nur durch 
zukunftssichere Lichtquellen und 
Betriebsgeräte, sondern stellt 
auch die jeweils optimale und 
damit effektive Lichttechnik für 
eine Vielzahl von differenzierten 
Anwendungssituationen bereit. 


www.erco.com/outdoor 
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2 Wetterfest. Prazise. 
Scheinwerfer, Fluter und Wandfluter 


Scheinwerfer, Fluter und Wand- licht. Die gleichmaBige Beleuch- 
fluter ermöglichen eine effekt- tung von Flächen übernehmen 
volle Beleuchtung im Außenraum. Fluter und Wandfluter - auch 
Mit unterschiedlichen Baugrößen aus großen Projektionsdistanzen 
und einer vielfältigen Auswahl an und bei schwierigen Montage- 
Lumenklassen können kleinere bedingungen. Dabei erfüllen sie 
Objekte ebenso eindrucksvoll alle Anforderungen an hohen 
beleuchtet werden wie monumen- Sehkomfort im Außenraum. 

tale Fassaden. Scheinwerfer sind 

prädestiniert für eine kontrastrei- 

che Akzentuierung ohne Streu- 


www.erco.com/ 
projectors 
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Scheinwerfer, Fluter und Wandfluter 


Scheinwerfer, Fluter und 
Wandfluter 


3,1W/302Im - 21,6W/2598lm 2۷۷/2101610 - 71 2۷۷/2101616 - 7 


2 


Beamer 168 Kona 170 0٥0 172 
Sehr hoher Sehkomfort Hoher Sehkomfort Fünf ۷۱۲ء0‎ 
Zoomscheinwerfer sowie umfang- Fünf ۷۲۳۲ Dimmbar an der Leuchte 


reiches Zubehör 


RGBW und Tunable white sowie Dimmbar an der Leuchte Community, Public, Culture 
Casambi Bluetooth verfügbar 


Community, Culture Community, Public, Culture 
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Farbig inszenieren 


Passen Sie die Farbtemperatur 
jederzeit dynamisch an oder 
beleuchten Sie farbig. Leuchten 
mit tunable white oder RGBW 
ermöglichen szenografische 
Lichtkonzepte. 


Wallwash Narrow Spot Flood Zoom spot 
spot > 10% 105-20“ 25°=35° 15°-65° 


Das zeichnet unsere 
Scheinwerfer, Fluter und 
Wandfluter aus 


Von Klein bis Groß 


Für jede Beleuchtungsaufgabe 
finden Sie die geeignete Bau- 
größe und das passende Lumen- 
paket: Perfekt geeignet für kleine 
Gartenanlagen bis hin zu monu- 
mentalen Fassaden. 
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et 


Präzision in allen 
Facetten 


Spherolit- oder Darklighttechno- 
logie: Unsere Optiken projizieren 
Licht ohne Streulicht für maxi- 
male Beleuchtungsstärken auf 
der Zielfläche. Bemerkenswert 
ist, dass eine hohe Beleuchtungs- 
stärke selbst bei kleiner Wattage 
erreicht wird. 


Zoom oval 
19°x 71°- 74°x 60° 


Bis zu 10 Lichtver- 
teilungen 


Finden Sie immer die passende 
Lichtverteilung - von der Akzen- 
tuierung kleiner Details bis zur 
Flutung hoher Fassaden. Flexible 
Lichtverteilungen wie Zoom-Op- 
tiken lassen sich sogar stufenlos 
selbst justieren. Bei einigen 
Leuchten können Sie Lichtver- 
teilungen einfach wechseln. 


_————— A 
217, 8 7 2 


Hoher Sehkomfort 


Um einen besonders hohen Seh- 
komfort zu erreichen, hat ERCO 
Leuchten entwickelt, die durch 
ihre spezielle Gehäuseform 

die Lichtquelle hervorragend 
abschirmen. Spezielle Darklight 
Linsen sorgen zusätzlich für eine 
perfekte Abblendung. 


سی 


pp 


9 


Wide flood 
> 45° 


Extrem langlebig 


Durch den exzellenten Licht- 
stromerhalt bieten ERCO Leuch- 
ten eine hohe Investitionssicher- 
heit: L90/B10 bei bis zu 50.000 
Betriebsstunden. Das bedeutet 
bei 5h täglich über 25 Jahre war- 
tungsarmer Betrieb mit hervor- 
ragenden lichttechnischen Eigen- 
schaften - ideal für schwer 
zugängliche Montageorte. 


Extra wide flood 


Montage an jedem Ort 


Ob auf dem Boden, an der Fassa- 
de oder an Masten - ERCO bietet 
passendes Zubehör für alle Mon- 
tagesituationen, wie zum Bei- 

spiel Traversen, Erdspieße oder 

Mastschellen. Für die Montage 
an bauseits vorhandenen cin 


Gewindebohrungen bieten wir 
Scheinwerfer mit entsprechenden 
Anschlussgewinden. 


Für Wind und Wetter 


Alle Scheinwerfer, Fluter und 
Wandfluter von ERCO haben die 
Schutzart IP65; das bedeutet, sie 
sind staubdicht und geschützt 
gegen Strahlwasser aus allen 
Richtungen. 


Oval flood 
ca. 20°x 60° 


6 6 
© © © 


Standards erweitern 


mit Zubehör 


Passen Sie Leuchten mit wech- 


selbaren Linsen und Filtern an 


besondere Anforderungen an. 


.ھ0 


Oval wide flood 
ca. 55°x 90° 


Connectivity 


Wireless oder kabelgebunden? 
Mit Technologien wie Casambi 
Bluetooth, DALI oder Schaltbar 
bieten wir Ihnen immer die 
passende Schnittstelle an. 


Individualisieren 


„ERCO individual" bietet umfang- 
reiche Möglichkeiten zur Indivi- 
dualisierung von Serienprodukten: 
erco.com/individual 
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Beamer - Maximaler Sehkomfort 
für höchste Ansprüche 


Adaptive, streulichtfreie Schein- 
werfer, die Licht und Dunkelheit 
im Außenraum beherrschen 

Die Beamer Scheinwerfer sind 
Präzisionswerkzeuge für anspruchs- 
vollste Beleuchtungsaufgaben 

im Außenraum - technisch auf 
Augenhöhe mit den besten Muse- 
umsstrahlern. Mit kompakten 

und korrosionsfreien Gehäusen 
bieten sie außergewöhnliche Licht- 
qualität, Adaptivität und digitale 
Konnektivität. Der Lichtaustritt 
ihrer innovativen Darklight-Opti- 
ken ist homogen und frei von 
Streulicht. Das verleiht den Schein- 
werfern höchsten Sehkomfort 

und eine magische Anmutung. 


Die Gegebenheiten ändern sich? 
Wechselbare Optiken inklusive 
Zoom und Wallwash passen sich 
neuen Anforderungen an, Filter 
und Linsen als Zubehör dienen 
zur Feinabstimmung. Optionen 
wie DALI, drahtloses Dimmen via 
Casambi Bluetooth, Tunable White 
oder RGBW-Farbe lassen smarte 
Lichtszenarien Realität werden. 


Ode Design und Anwendung: 


www.erco.com/beamer 


T yy. Artikelnummern und Planungsdaten:‏ و 
We = www.erco.com/020811‏ 


Spezifikationen 


0 


Baugröße 
S @ 104mm (max. 1528lm) 
M Ø 144mm (max. 2673Im) 


Lichtfarbe 

3000K Ra 92, 4000K Ra 82, RGBW, 
Tunable white 

weitere Lichtfarben auf Anfrage 


Steuerung 


Schaltbar, DALI, Casambi Bluetooth 


Lichtwerkzeug 


N 
N 
ER 


7 


Scheinwerfer 
Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 20°) 
Flood (ca. 33°) 


Zoomscheinwerfer 
Zoom spot (ca. 15° - 65°) 
Zoom oval (ca. 20°x70° - 75°x60°) 


Fluter 

Wide flood (ca. 52°) 

Extra wide flood (ca. 80°) 

Oval flood (ca. 20°x60°) 

Oval wide flood (ca. 60° x 80°) 


Linsenwandfluter 
Wallwash 
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Kona - Maximaler Sehkomfort وی‎ 
für vielfältige Aufgaben 


@ 107mm (max. 825Im) 

Ø 160mm (max. 3300Im) 

Ø 292mm da 6600Im) 
( 


O 337mm (max. 9900Im) 
Ø 382mm (max. 13200Im) 


Hoher Lichtstrom und maximaler und ermöglicht den Betrieb an 


Sehkomfort für Beleuchtungs- schwer zugänglichen Montageor- Lichtfarbe 

aufgaben im Außenraum ten. Das wetterfeste Gehäuse lässt ۰. 3000K Ra 92, 4000K Ra 82, 
Kona eignet sich zur Beleuchtung sich über eine dreh- und schwenk- weitere Lichtfarben auf Anfrage 
großer Gebäude und Objekte. bare Armatur präzise ausrichten. 

Das runde, konisch zulaufende Umfangreiches Montagezubehör | Steuerun 

Leuchtengehäuse bietet hervor- ermöglicht es, Kona flexibel zu 0 Schaltbar, DALI, Phasendimmbar + 
ragenden Sehkomfort mit sehr installieren. On-board Dim 

guter Abschirmung. Von einer 

punktuellen Beleuchtung auf 

groBer Distanz Uber Flutung bis Lichtwerkzeug 

hin zu einer homogenen Wand- 

flutung: Alles ist möglich. Der Scheinwerfer 

hohe Lichtstrom macht Kona N Narrow spot (ca. 5°) 

zum idealen Lichtwerkzeug für Spot (ca. 15°) 

weite Projektionsdistanzen. Die Flood (ca. 28°) 

wartungsfreie und langlebige Opto- 

elektronik reduziert Betriebskosten Fluter 


Wide flood (ca. 49°) 
Extra wide flood (ca. 83°) 


Design und Anwendung: Oval flood (ca. 20°x60°)‏ ا :تا 
.= 


www.erco.com/kona 
٦ Linsenwandfluter 
h Wallwash 


3 
d 


Më Vo Artikelnummern und Planungsdaten: 


a ۱ 
ou www.erco.com/015663 


۳ 


ERCO Programm 2023 171 


Lightscan - Strahlkraft in 


digitaler Gestalt 


Lightscan für anspruchsvolle 
Beleuchtungsaufgaben im 
Außenbereich 

Lightscan setzt Akzente in der 
Außenbeleuchtung. Die hohen 
Lichtströme erlauben eine Beleuch- 
tung von Gebäuden, Wänden oder 
Objekten auch dann, wenn diese 
sehr hoch sind oder es nur wenige 
mögliche Scheinwerferpositionen 
gibt. Die unterschiedlichen Licht- 
verteilungen sorgen dafür, dass 
das Licht nur dahin gelangt, wo 

es auch benötigt wird. Lightscan 
ist extrem wetterfest und fügt 
sich mit seiner schlanken Silhou- 
ette harmonisch in die Umgebung 
ein. Mit dem Montagezubehör ist 


Lightscan prädestiniert für unter- 
schiedliche Anforderungen der 
Umgebung. Die wartungsfreie 
Optoelektronik schont durch ihre 
große Effizienz Ressourcen und 
reduziert zudem die Betriebskosten. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/lightscan 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/014700 


Spezifikationen 


9 


Baugröße 


112mm (max. 825|m) 

145mm (max. 3300Im) 
250mm (max. 6600|m) 
300mm (max. 99001m) 
350mm (max. 13200Im) 


Lichtfarbe 


3000K Ra 


weitere Lichtfarben auf Anfrage 


Steuerun 


Schaltbar, DALI, Phasendimmbar + 


On-board 


Lichtwerkzeug 


92, 4000K Ra 82, 


Dim 


Scheinwerfer 
Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 16°) 


Flood (ca. 


Fluter 


30°) 


Wide flood (ca. 47°) 
Extra wide flood (ca. 85°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 


Linsenwa 
Wallwash 


ndfluter 
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Universell. Elegant. 
Fassadenleuchten 


Vertikale Flächen im Stadtraum 
tragen wesentlich zur Raumbil- 
dung von Platzen, StraBenachsen 
und Gebäuden bei. Die Fassaden- 
beleuchtung bildet daher ein 
wichtiges Element in der urbanen 
Beleuchtung. Das breite Sortiment 
an Fassadenleuchten umfasst 
vielfältige Lichtlösungen - vom 
Streiflicht auf Fassaden bis hin 
zur Wegebeleuchtung entlang der 
Gebäude. 


www.erco.com/ 
facade 
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Fassadenleuchten 


Deckenfluter und Bodenfluter 


24۷۷/25201617 - 70 


Lightscan 178 


Deckenflutung 


== 


3۷۷/450۱1۳۲ - 6/25 20W/2750lm 


Kubus 180 Focalflood 182 


Boden- und Fassadenbeleuchtung Eindrucksvolles Streiflicht 


verfügbar 


Breit und tief strahlende Lichtvertei- 
lungen verfügbar 


Breit und tief strahlende Lichtver- Schwenkbar 135° 


teilungen verfügbar 


Große Leuchtenabstände 


Zubehör für Wandeinbau verfügbar Hospitality, Culture 


Community 


Hospitality, Work 
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Breit oder tief 
strahlend 


Die breit strahlende Lichtvertei- 
lung beleuchtet Kragdächer oder 
Wege entlang der Fassade sehr 
effizient. Die tief strahlende 
Lichtverteilung bietet sich für die 
großflächige Beleuchtung von 
Decken sowie für die Freiflächen- 
beleuchtung von Plätzen oder 
Terrassen an. 


Deckenfluter 
tief strahlend 


Deckenfluter 
breit strahlend 
I 


Schutzart IP65 


Leuchten mit der Schutzart IP65 
sind staubdicht und gegen das 
Eindringen von Strahlwasser aus 
allen Richtungen geschützt. 


Fassadenleuchte Fassadenleuchte 
spot oval flood 


IP65 


Bodenfluter 
breit strahlend 


Bodenfluter 
tief strahlend 


Das zeichnet unsere 
Fassadenleuchten aus 
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Varianten für nach 
oben und unten ge- 
richtete Beleuchtung 


Die Beleuchtung nach oben 
betont die Höhe von Fassaden - 
entweder für ein filigranes oder 
flächiges Erscheinungsbild. Die 
nach unten gerichteten Lichtkegel 
bieten die Option, Wege entlang 
der Fassade zu beleuchten. 


Als Ein- und Aufbau- 
variante verfügbar 


Für ein zurückhaltendes Erschei- 
nungsbild bietet ERCO für einige 
Fassadenleuchten passende 
Einbaugehäuse als Zubehör an. 
Aufbauleuchten stellen eine 
pragmatische und elegante 
Alternative dar. 


Zubehör für Montage- 
varianten 


Einige Lichtwerkzeuge lassen sich 
nicht nur an Gebäuden einsetzen, 
sondern können auch als Wand- 
einbauleuchte montiert werden. 


Fassadenleuchte 
Streiflicht 


Streiflicht 


Der Streiflichtwandfluter 
ermöglicht eine Ausrichtung 
nach oben oder unten. 


ERCO individual 


Uber unseren Service „ERCO 
individual" lassen sich kunden- 
spezifische Anpassungen wie 
etwa andere Gehäusefarben 
oder LEDs projektbezogen 
realisieren. 


www.erco.com/individual 


| 
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Lightscan - Weite schaffen mit 
kraftvoller Deckeninszenierung 


Decken fluten in Flughafen, 
Bahnhöfen, Arkaden und Passa- 
gen 

Lightscan Fassadenleuchten lassen 
Decken selbst in anspruchsvollen 
Raumsituationen wie Passagen 
oder Bahnhöfen leicht und großzü- 
gig erscheinen. Die gleichmäßige, 
helle Flutung der robusten Leuchte 
ermöglicht eine wirtschaftli- 

che Deckenbeleuchtung durch 
große Leuchtenabstände. Hohe 
Lichtströme und die effiziente 
Lichttechnik sorgen für ein ausge- 
zeichnetes Beleuchtungsniveau - 
besonders in hohen Räumen. Zwei 
unterschiedliche Lichtverteilun- 


gen - breit oder tief strahlend - 
ermöglichen die perfekte Lösung 
zur Beleuchtung weiträumiger 
Deckenflächen. Die wartungsfreie 
Optoelektronik schont durch ihre 
große Effizienz Ressourcen und 
reduziert die Betriebskosten. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/lightscan-f 


Artikelnummern und Planungsdaten:‏ ۱۱ لا 
mr www.erco.com/015413‏ ۳۳ 5 
ve‏ = 


Spezifikationen 


Baugröße 

250mm (max. 3300|m) 
300mm (max. 6600|m) 
350mm (max. 9900|m) 


Lichtfarben 
3000K Ra 92, 4000K Ra 82, 
weitere Lichtfarben auf Anfrage 


Steuerung 


©) Schaltbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


)7۲ مح 
Tief strahlend‏ 
Breit strahlend‏ 
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Kubus - Licht aus der Box 


Fassadenbeleuchtung und biniert Kubus hocheffiziente und 


Spezifikationen 


TTT 


Baugröße 
124mm (max. 4501m) 
150mm (max. 825|m) 


Bodenflutung für den Außen- 
und Innenbereich im Systemde- 


wartungsfreie Optoelektronik mit 
einem dezenten AuBeren. Kubus 


Lichtfarben 
3000K Ra 92, 4000K Ra 82, 
weitere Lichtfarben auf Anfrage 


sign Bodenfluter stehen darüber hin- 
Bei Tage ist Kubus nur eine aus auch als Pollerleuchten zur 
unscheinbare Box an der Wand Verfügung. 


- bei Nacht überzeugt die Leuchte 
mit vorzüglichem Licht. Kubus ist 
flexibel. Mit dem entsprechenden 
Zubehör kann die Leuchte in oder 
auf die Wand montiert werden. 
Wandoberflächen erhalten mit dem 
Streiflicht eine neue Dimension. 

An Verkehrswegen eingesetzt, 
bietet Kubus Passanten hohen Seh- 
komfort und sichere Orientierung. 
In perfektem Understatement kom- 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/kubus-f 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/012852 


0 


Steuerung 
Schaltbar 


Lichtwerkzeug 


Bodenfluter 
Tief strahlend 
Breit strahlend 


Fassadenleuchten 
Spot (ca. 10°-20°) 
Oval flood (ca. 20°x60°) 
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Focalflood - Streiflicht in 
Perfektion 


Fassadenstrukturen mit weißem ten. Die Focalflood Fassadenleuchte 
Licht betonen bietet eine hochpräzise, eng strah- 
Mit Streiflicht die Silhouetten und lende Lichtverteilung über die Höhe 
Materialien von Gebäuden zu insze- der Wand, um Streulicht zu ver- 
nieren und architektonische Details meiden. Damit ist der Grundstein 
mit kontrastreichen Schattenwir- für eine aufmerksamkeitsstarke 
kungen zu betonen - dies gehört Fassadenflutung durch magisches 
zu den Stärken der effizienten Streiflicht gelegt. 

Focalflood Fassadenleuchten. Die 

für das Streiflicht perfektionierte 

Optik ermöglicht weite Leuchtenab- 

stände und beeindruckt gleichzeitig 

durch eine sehr hohe Gleichmä- 

Bigkeit auf der Fassade. Für die 

perfekte Ausrichtung des Streif- 

lichts lässt sich die Neigung der 

Leuchte bequem stufenlos einrich- 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/focalflood 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/012959 


Spezifikationen 


CTT? 


g 


2 


Baugröße 


633mm (max. 27501m) 


Lichtfarben 


3000K Ra 


weitere Lichtfarben auf Anfrage 


92, 4000K Ra 82, 


Steuerung 


Schaltbar, 


Lichtwerkzeug 


Fassaden 
Streiflicht 


DALI 


leuchten 
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Geradlinig. Magisches Licht. 
Pollerleuchten 


Im Umfeld von Gebäuden liegen 
vielfältige Beleuchtungsaufgaben 
vor - von der funktionalen Beleuch- 
tung von Wegen und Treppen bis 
hin zu Freiflächen. Pollerleuchten 
mit unterschiedlichen, vorwiegend 
asymmetrisch flutenden Lichtver- 
teilungen lösen diese Aufgaben 
mit hohem Sehkomfort. Durch 

die präzise Begrenzung des Licht- 
kegels erfüllen alle Leuchten die 
Anforderung an Dark Sky. 


www.erco.com/ 
bollards 
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Pollerleuchten 


Bodenfluter 


16۷۷/22001٣1 ۔-‎ 70 


Castor 188 


Mit 180° oder 360° Lichtverteilung 
verfügbar 


3۷۷/345۱۳۲۰ - ۷۲ 


3 


Kubus 190 


Breit und tief strahlende Lichtver- 
teilungen verfügbar 


100% Dark Sky konform 


100% Dark Sky konform 


Vier Baugrößen 


Streiflicht entlang der Leuchte 
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Das zeichnet unsere 
Pollerleuchten aus 


Bodenfluter breit 
oder tief strahlend 


Die breit strahlende Lichtvertei- 
lung von Bodenflutern eignet 
sich insbesondere zur Wegebe- 
leuchtung entlang von Mauern 
und Fassaden. Die tief strahlende 
Lichtverteilung ist prädestiniert 
für die Beleuchtung von Plätzen 
oder Terrassen. 


Verschiedene 
Baugrößen 


Die Leuchten im ERCO Programm 
decken einen großen Bereich von 
Lumenklassen ab und bieten so 
für eine Vielzahl von Beleuch- 
tungsaufgaben eine ange- 
messene Lösung. 


Horizontallinie‏ سس 


Dark Sky-Technologie 


ERCO hat die Dark Sky-Techno- 
logie für seine Pollerleuchten 
perfektioniert. Da kein Licht ober- 
halb der Horizontallinie austritt, 
wird Lichtverschmutzung verhin- 
dert. Außerdem wird eine Blen- 
dung von Passanten und Auto- 
fahrern vermieden. 
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IP65 


Schutzart IP65 


Alle Pollerleuchten mit der 
Schutzart IP65 sind staubdicht 
und gegen das Eindringen von 
Strahlwasser aus allen Richtun- 
gen geschützt. 


Schutzklasse II 


Bei Leuchten mit der Schutz- 
klasse II sind spannungsführende 
Komponenten mit einer zusätzli- 
chen Schutzisolation versehen. 
Ein Schutzleiteranschluss ist 
daher nicht erforderlich. 


Bodenfluter für Frei- 
flächenbeleuchtung 


Die Pollerleuchten mit radialer 
Abstrahlung von 360° eignen sich 
für die flächige Beleuchtung von 
Plätzen oder Terrassen. 


Zubehör für Montage- 
varianten 


Das Systemdesign von ERCO lässt 
unterschiedliche Montagevarian- 
ten zu. Die passenden Artikel für 
Ihre individuelle Montagesitua- 
tion finden Sie in der Zubehör- 
übersicht. 


Bodenfluter breit 
strahlend für Wege 


Pollerleuchten mit 180° 
abdeckendem Lichtaustritt 
eignen sich für Wege. Sie bilden 
eine Familie mit 360° abstrahlen- 
den Pollern. 


ERCO individual 


Uber unseren Service „ERCO 
individual" lassen sich kunden- 
spezifische Anpassungen wie 
etwa andere Gehäusefarben oder 
LEDs projektbezogen realisieren. 


www.erco.com/individual 
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Castor - Die Magie des Lichts 


Ein Lichtwerkzeug fiir Wege und 
Platze 

Die Pollerleuchte Castor schafft im 
AuBenraum eine visuelle Verbin- 
dung zwischen Wegen und Platzen: 
Zwei Lichtverteilungen und drei 
Baugrößen erlauben eine differen- 
zierte Lichtplanung mit nur einer 
Leuchtenfamilie. Ein innovatives 
optisches System erzeugt mit einer 
ringförmigen Linse alternativ eine 
180°, zu einer Seite gerichtete 
Lichtverteilung für Wege, oder 
eine 360° abstrahlende Lichtver- 
teilung für Freiflächen. In beiden 
Anwendungen ist die Lichttechnik 
von Castor für eine gleichmäßige 
Beleuchtung ausgelegt. Ohne Kom- 
promisse bei der Abblendung zu 
machen sind Leuchtenabstände 
von bis zu 10m möglich. ERCO 


Dark Sky-Technologie verhindert 
einen Lichtaustritt oberhalb der 
Horizontalebene. Da sich die Optik 
im Verborgenen befindet, wird 
eine gute Sicht für Passanten und 
Autofahrer gewährleistet. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/castor 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/015744 


Spezifikationen 


Baugröße 


500mm / Ø 115mm (max. 22001m) 
500mm / Ø 169mm (max. 33001m) 


800mm / Ø 115mm (max. 2200Im) 
900mm / Ø 169mm (max. 33001m) 


Lichtfarbe 
3000K Ra 92, 4000K Ra 82, 
weitere Lichtfarben auf Anfrage 


| Steuerung 
(D | Schaltbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


Bodenfluter 
Breit strahlend 
Radial strahlend (360°) 
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Kubus - Effizientes Licht aus der 
Box 


Architektonische Pollerleuchten lantem Understatement kombiniert 
zur perfekten Bodenflutung im Kubus topaktuelle, hocheffiziente 
Außenraum und wartungsfreie Optoelektronik 
Bei Tage wirkt die Kubus Pol- mit einem dezenten Außeren. 
lerleuchte als zurückhaltendes 

Architekturelement - bei Nacht 

brilliert sie mit magischem Licht. 

An Verkehrswegen eingesetzt, 

bietet Bodenflutung mit Kubus 

für Passanten hohen Sehkomfort 

und sichere Orientierung. Zwei 

unterschiedliche Lichtverteilungen 

ergänzen sich harmonisch: Die breit 

strahlende Ausführung ermöglicht 

eine perfekt abgestimmte Wegefüh- 

rung, die tief strahlenden Variante 

die perfekte Ausleuchtung von 

Plätzen oder Terrassen. Mit noncha- 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/kubus 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/014704 


Spezifikationen 


Baugröße 
800mm (max. 450Im) 


Lichtfarbe 

3000K Ra 92, 4000K Ra 82, 

weitere Lichtfarben auf Anfrage 
Steuerung 


0 Schaltbar 


ج25 


Lichtwerkzeug 


Bodenfluter 
Tief strahlend 
>] Breit strahlend 
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Integriert. Langlebig. 
Deckeneinbauleuchten 


Atrien, Kragdächer, Passagen 
oder Brücken erfordern Leuch- 
ten zur Deckenmontage, die den 
Ansprüchen an Außenraumleuch- 
ten gerecht werden. Eine hohe 
Schutzart etwa gewährleistet 
Feuchtigkeitsschutz und Staub- 
dichtigkeit. Die Deckeneinbau- 
leuchten für den Außenraum 
stellen für diesen Anwendungs- 
bereich verschiedene Lichtcha- 
rakteristiken vom Downlight über 
Richtstrahler bis zum Wandfluter 
zur Verfügung. 


www.erco.com/ 
downlights-r-ext 


Deckeneinbauleuchten 


Downlights, Wandfluter und 
Richtstrahler 


2۷۷/2101۳ - 71۲ 


Quintessence rund 196 


Downlight, Wandfluter und Richt- 
strahler 


Fünf Lichtverteilungen 


Sehr hoher Sehkomfort 


Hospitality 
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Das zeichnet unsere 
Deckeneinbauleuchten aus 


Immer die passende 
Lichtverteilung 


Was auch immer Sie beleuchten 
möchten, bei ERCO finden Sie 
die richtige Lichtverteilung - von 
Akzentuierung bis Wandflutung. 


Wallwash Extra wide flood 
> 80° 


GroBer Leuchten- 
abstand 


Bei einigen Wandflutern kann der 
Leuchtenabstand das bis zu 
1,5-fache des Wandabstandes 
betragen. Die jeweiligen Angaben 
finden Sie in den Wandfluter- 
tabellen auf www.erco.com. 

Zur Überprüfung möglicher 
Lichtkegelanschnitte auf seitli- 
chen Wänden empfiehlt sich eine 
computergestützte Berechnung. 


Linsenwandfluter 


Die asymmetrische Lichtstärke- 
verteilung generiert eine wirt- 
schaftliche und gleichmäßige 
Beleuchtung von Wänden und 
Fassaden. 
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Individualisieren 


„ERCO individual" bietet umfang- 
reiche Möglichkeiten zur Indivi- 
dualisierung von Serienprodukten: 
www.erco.com/individual 


Schwenkbare Richt- 
strahler 


Mit dem engen Ausstrahlungs- 
winkel der Richtstrahler lassen 
sich Architekturdetails hervorhe- 
ben oder Objekte prazise wie im 
Museum akzentuieren. Der Licht- 
kopf kann dafür um bis zu 20° 
geschwenkt werden. 


Narrow spot Spot Flood 
= 10° 10°-20° 25° - 35° 


Schutzart IP65 


Alle Leuchten mit der Schutz- 
art IP65 sind staubdicht und 
geschützt gegen das Eindringen 
von Strahlwasser aus allen Rich- 
tungen. 


Sehr hoher Seh- 
komfort 
Der Darklightreflektor verbindet 


ein Maximum an Sehkomfort mit 
einem Optimum an Wirkungsgrad. 


ERCO Programm 2023 195 


7 


ey 


Ouintessence - Die 
Systemlösung für hohen 
visuellen Komfort 


Hoher Sehkomfort und beste 
Lichtqualität - im Innenraum 
wie im Außenraum 
Quintessence Deckeneinbauleuch- 
ten bringen den Sehkomfort und 
die Lichtqualität von Downlights, 
Linsenwandflutern und Richt- 
strahlern in den Außenraum. Die 
Downlights und Linsenwandfluter 
erzielen eine hohe Gleichmäßig- 
keit bei guter Abblendung und 
eignen sich hervorragend für die 
Beleuchtung weiter Flächen. Die 
extrem breite Lichtverteilung der 


Downlights mit 90° Ausstrahlungs- 


winkel und 40° Cut-off erlaubt 
große Leuchtenabstände. Für prä- 


zise Akzente lässt sich die Optik 
der Richtstrahler um 20° neigen 
und um 360° drehen. Mit Schutz- 
art IP65 passen Quintessence 
Deckeneinbauleuchten perfekt 

in Beleuchtungskonzepte für den 
überdachten Außenraum. 


Spezifikationen 


Baugröße 
3 Ø 140mm (max. 1650Im) 
5 Ø 215mm (max. 3300Im) 


Lichtfarbe 
3000K Ra 92, 4000K Ra 82, 
weitere Lichtfarben auf Anfrage 


Steuerung 


0 Schaltbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


Downlights 

Extra wide flood (ca. 90°) 
Linsenwandfluter 
Wallwash 


ORS [=] Design und Anwendung: 
: لا‎ 


Sec  www.erco.com/quintessence-o 


www.erco.com/015746 


5 وٹ ےک 
Artikelnummern und Planungsdaten:‏ + 


Richtstrahler 
Narrow spot (ca. 6°) 
Spot (ca. 15°) 


Flood (ca. 30°) 
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Pragmatisch. Uberzeugend. 
Deckenaufbauleuchten 


Oft führen ganz pragmatische 
Uberlegungen zur Verwendung 
von Deckenaufbauleuchten: Im 
Außenraum gibt es häufig kei- 
ne abgehängten Decken, sondern 
Betondecken oder Trägerkonst- 
ruktionen. Die bewusste Entschei- 
dung für ein Beleuchtungskon- 
zept mit Deckenaufbauleuchten 
verringert den Installationsauf- 
wand beispielsweise in massiven 
Decken oder in bereits bestehen- 
den Gebäuden erheblich und die 
Planung lässt sich den Gegeben- 
heiten flexibel anpassen. 


www.erco.com/ 
downlights-s-ext 


Deckenaufbauleuchten 


Downlights 


48۷۸۷۷۹040۱۳۰ - 71 


Lightscan 202 


Downlight in drei Baugrößen 


GroBe Lumenpakete fiir hohe 
Beleuchtungsstarken 


Flaches Leuchtendesign 


Hospitality, Community 
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Das zeichnet unsere 
Deckenaufbauleuchten aus 


Erhohter Sehkomfort 


Insbesondere für anspruchsvolle 
Sehaufgaben hat ERCO Leuchten 
entwickelt, die durch ihre spezielle 
Gehäuseform und hochwertige 
optische Bauteile einen erhöhten 
Sehkomfort bieten. 


Wide flood Extra wide flood 
> 45° > 80° 


Immer die passende 
Lichtverteilung 


Was auch immer Sie beleuchten 
möchten, bei ERCO finden Sie die 
richtige Lichtverteilung. Von breit 
strahlender Flutung bis zu ovalen 
Lichtkegeln für Verkehrswege. 
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Individualisieren 


„ERCO individual" bietet umfang- 
reiche Möglichkeiten zur Indivi- 
dualisierung von Serienprodukten: 


www.erco.com/individual 


Oval flood 


ca. 20°x 60° 


Oval flood, 
frei drehbar 


Die runde Spherolitlinse oval 
flood ist bei Leuchten frei 
drehbar, um die Beleuchtung 
optimal auf unterschiedliche 
Objekte abzustimmen. 


0 


Schutzart IP65 


Alle Leuchten haben die Schutz- 


IP65 


art IP65 und sind damit staub- 
dicht und geschützt gegen das 
Eindringen von Strahlwasser aus 


allen Richtungen. 
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Lightscan - Kraftvolles Licht fur سا‎ 
große Räume 280 m (n 


250mm (max. 66001m) 
300mm (max. 99001m) 
350mm (max. 13200Im) 


Effiziente, leistungsstarke in Passagen und Arkaden sowie Lichtfarbe 
Grundbeleuchtung für Passa- für Verkehrsflächen am Gebäude. 3000K Ra 92, 4000K Ra 82, 
gen und Verkehrsflächen Die wartungsfreie Optoelektronik weitere Lichtfarben auf Anfrage 


Lightscan Deckenaufbauleuchten schont durch ihre große Effizienz 
bieten eine starke, effiziente Grund- Ressourcen und reduziert zudem | Steuerung 
beleuchtung für große Räume mit die Betriebskosten. O Schaltbar, DALI 
Anforderungen an eine höhere 
Schutzart im AuBen- und Innenbe- 
reich sowie eine leichte Wartung. 
Die hohen Lichtströme erlauben Lichtwerkzeug 
eine Beleuchtung aus großer 
Distanz und garantieren ein her- 
vorragendes Beleuchtungsniveau 
am Boden. Die Lichtverteilungen 
wide flood, extra wide flood und 


oval flood eignen sich perfekt AN Aufbaudownlights oval flood 


Aufbaudownlights 
Wide flood (ca. 46°) 
Extra wide flood (ca. 84°) 


für den Einsatz in Bahnhöfen, Oval flood (ca. 20°x60°) 


[m] 3% [m] Design und Anwendung: 
> q Www.erco.comflightscan-o-a 


ri Hoe Artikelnummern und Planungsdaten: 
AN ei www.erco.com/015412 
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Wasserdicht. Effektvoll. 
Bodeneinbauleuchten 


Bodeneinbauleuchten erzielen 
einen hohen Aufmerksamkeits- 
wert, dasowohl das Vorhanden- 
sein von Lichtquellen am Boden 
sauch die Lichtrichtung von 
unten nach oben ungewohnt und 
daher besonders auffällig sind. Sie 
bieten sich daher ideal zur wir- 
kungsvollen Architekturbeleuch- 
tung an - von Akzentuierung 
is gleichmäßiger Wandflutung. 
benso effektiv übernehmen 
odeneinbauleuchten auch tech- 
ische Aufgaben. Als Hinweisbe- 
leuchtung verdeutlichen sie z. B. 
Wegeführungen oder kennzeich- 
nen Eingänge. 


{eb} 


mo 


کے 


www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext 


E 
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Bodeneinbauleuchten 


Wandfluter, Uplights und 
Richtstrahler 


2۷۸۷/2101161 - 1 


Tesis 208 


Schwenkbare Richtstrahler zur 
Akzentuierung 


24۷۷/25201٣1 - 7۲1 


Site 210 


Eindrucksvolles Streiflicht 


Hohe GleichmaBigkeit bei 
Wandflutung 


Sehr hoher Sehkomfort 


Sechs Lichtverteilungen 


GroBe Leuchtenabstande 


Public, Hospitality 
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Linsenwand- 
fluter 

für eine gleich- 
mäßige Hellig- 
keitsverteilung 
auf vertikalen 
Flächen. 


Uplights 

für eine gleich- 

mäßige Beleuch- 
tung von unten 

für auskragende 
Dächer 


Lichtqualität mit Licht aus dem Boden 
Präzision Was auch immer sie beleuch- 

ten möchten, mit ERCO Uplights, 
Richtstrahlern, Linsen- und 
Streiflichtwandflutern finden Sie 
die richtigen Bodeneinbauleuch- 
ten mit den passende Lichtvertei- 
lungen. 


ERCO Leuchten projizieren das 
Licht mittels hocheffizienter 
Spherolittechnik. So entstehen 
genau definierte Lichtkegel ohne 
Streulicht. Bemerkenswert ist, 
dass eine hohe Beleuchtungs- 
stärke selbst bei kleiner Wattage 
erreicht wird. 


Das zeichnet unsere 
Bodeneinbauleuchten aus 


Miniaturisierte Von Klein bis Groß 
Leuchten Für jedes Projekt die geeignete 
Baugröße und das passende 
Lumenpaket: von der gleichmäßi- 
gen Fassadenbeleuchtung bis zur 
funktionalen Orientierungsbe- 
leuchtung urbaner Plätze. 


Für alle Projekte in denen sehr 
kleine Leuchten mit Außenrau- 
manforderungen gefragt sind 
bietet ERCO Bodeneinbauleuch- 
ten mit nur 56mm Durchmes- 
ser. Mit 5 Lichtverteilungen, von 
Akzentuierung bis zur gleichmä- 
Bigen Wandflutung, bieten sie 
Planern den vollständigen Werk- 
zeugkasten. 
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Richtstrahler Streiflichtwand- 

zur Akzentu- fluter 

ierung von Objek- Die dichte Positi- 

ten, Pflanzen on der Streiflicht- 

oder Architektur- wandfluter vor 

details. der Wand sowie 
die enge Lichtver- 


teilung zur Wand 
schaffen ideale 
Voraussetzungen 
für Streiflicht- 
effekte. 


Schwenkbar Hoher Sehkomfort Individualisieren 

Fur die optimale Ausrichtung des Um einen besonders hohen Seh- „ERCO individual" bietet umfang- 
Lichtkegels lassen sich Richt- komfort zu erreichen, hat ERCO reiche Möglichkeiten zur Indivi- 
strahler und Streiflichtwandflu- Leuchten entwickelt, die durch dualisierung von Serienproduk- 
ter einfach und präzise justieren. ihre spezielle Gehäuseform ten, zum Beispiel Antirutschglas: 
So kommt das Licht genau dort die Lichtquelle hervorragend erco.com/individual 

hin, wo Sie es benötigen. abschirmen. 


Zertifiziert: IP68 und ۰ re Starke Einbaugehäuse 
Schutzklasse II Robuste und korrosionsfreie Ein- 


۱ baugehäuse machen Bodenein- 
Alle ERCO Bodeneinbauleuchten = 
haben die Schutzart IP68 sowie are begeh- und über- 
die Schutzklasse Il. Damit sind sie 0۳۳ 
fiir den AuBen- und Innenraum 
geeignet und halten auBerdem 
den Verkablungsaufwand gering. 
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Tesis - Der Maßstab im 
Außenraum 


Ein innovativer Archetyp in der 
Außenraumbeleuchtung 

Tesis, seit Langem fester Bestand- 
teil des ERCO Programms, erreicht 
nach intensiver Weiterentwick- 
lung ein neues Leistungsniveau. 
Dabei überzeugt die Lichttechnik 
durch maximale Brillanz und Effizi- 
enz. Die robusten, korrosionsfreien 
Kunststoffgehäuse gewährleisten 
Langlebigkeit und problemloses 
Handling. Ob Richtstrahler, Uplights 
oder Wandfluter - Tesis setzt 
Maßstäbe in der Außenraumbe- 
leuchtung. 


Design und Anwendung: 
www.erco.com/tesis 


Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/015146 


Spezifikationen 


g 


0 


Baugröße 

2 Ø 56mm (max. 370m) 

3 Ø 180mm (max. 1100Im) 
4 Ø 209mm (max. 2200Im) 
5 Ø 286mm (max. 3300Im) 
7 Ø 324mm (max. 44001m) 


Lichtfarbe 
3000K Ra 92, 4000K Ra 82, 
weitere Lichtfarben auf Anfrage 


Steuerung 
Schaltbar, Phasendimmbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


Ni 
۷ 


Linsenwandfluter 
Wallwash 


Uplights 
Wide flood (ca. 47°) 


Richtstrahler 

Narrow spot (ca. 5°) 
Spot (ca. 15°) 

Flood (ca. 28°) 

Oval flood (ca. 20°x60°) 
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Site - Wandstrukturen plastisch 


inszenieren 


Streiflichtwandfluter zum Her- 
vorheben von Texturen auf 
Mauern und Fassaden 

Site betont den haptischen Ein- 
druck von Architekturmaterialien, 
indem der Streiflichtwandflu- 

ter selbst feinste Strukturen von 
Holz, Beton oder Ziegeln und raue 
Oberflachen wie Naturstein deut- 
lich sichtbar macht. Site erzielt 
kontrastreiche, haptisch anmu- 
tende Licht- und Schatteneffekte. 
Das Licht lässt sich komfortabel 
mit einem Neigungswinkel von 
10 Grad in beide Richtungen 
schwenken. Durch seine asym- 
metrische Lichtverteilung erzeugt 
der Streiflichtwandfluter auch bei 


einer dichten Positionierung der 
Leuchte von bis zu 30cm vor der 
Wand einen extrem gleichmäßigen 
Lichtkegel. Site schafft sowohl stim- 
mungsvolle Lichtinszenierungen als 
auch eine effiziente Außenraumbe- 
leuchtung. 


[m] Design und Anwendung:‏ [ه] 


qd www.eerco.com/site 
mb 


y  Artikelnummern und Planungsdaten: 
www.erco.com/015411 


Spezifikationen 


Baugröße 
445mm (max. 3300|m) 


Lichtfarbe 
3000K Ra 92, 4000K Ra 82, 
weitere Lichtfarben auf Anfrage 


Steuerung 
©) Schaltbar, Phasendimmbar, DALI 


Lichtwerkzeug 


Streiflichtwandfluter 
Streiflicht 
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Allgemeine Hinweise 


Mit dem Erscheinen dieser Publikati- 
on verlieren alle vorausgegangenen 
Unterlagen ihre Gültigkeit. Im Laufe 
der Gültigkeit dieser Publikation 
behalten wir uns vor, technische 
und formale Anderungen an unseren 
Produkten vorzunehmen, die der 
Verbesserung dienen oder geän- 
derten gesetzlichen Vorschriften 
Rechnung tragen. Aktuelle Daten 
stellen wir auf Anfrage gerne zur 
Verfügung. 


Unter www.erco.com sind die ERCO 
Produktdokumentationen zu finden. 


Für einen großen Teil der Produkte 
bestehen gewerbliche Schutzrechte. 


LEDs sind Bestandteil der Leuchte. 


Spannungsangaben beziehen sich auf 
eine Netzfrequenz von 50/60 Hz. 


ontage gemäß der jeweiligen natio- 
nalen Errichterbestimmungen. 


Farben und Oberflächen unserer Pro- 
dukte werden nach dem Standard der 
Produktbeschreibungen geliefert. 
Darüber hinaus sind die Farben weiß 
RAL 9002, weiß RAL 9010, silber 

RAL 9006 und schwarz RAL 9011 
ieferbar. Andere Farben auf Anfrage. 


ERCO Leuchten werden nach den 
gültigen Normen und technischen 
Vorschriften konstruiert, gefertigt 
und geprüft. Die technische Prüfun- 
gen werden bei 25°C Umgebungstem- 
peratur durchgeführt. 


Auch die Lichtströme und lichttech- 
nischen Daten beziehen sich auf eine 
Umgebungstemperatur von 25°C. 
Bei anderen Temperaturen sind 
Abweichungen zu den genannten 
Daten möglich. 


2 


cek 


DIN EN ISO 9001:2015 

Das ERCO Qualitätsmanagement ist 
nach DIN EN ISO 9001:2015 organi- 
siert. Das zertifizierte System umfasst 
die Bereiche Design/Entwicklung, 
Produktion, Montage, Vertrieb und 
Service. Die ERCO Vertriebsorganisa- 
tionen weltweit sind grundsatzlich 
im Managementsystem eingebunden 
und werden regelmaBig durch ERCO 
Auditoren begutachtet. 
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Hinweise zu LEDs 
Aufgrund des Herstellungs- 
prozesses von LEDs stellen 
die angegebenen typischen 
Werte der LED Parameter nur statisti- 
sche Größen dar. Abweichungen sind 
im Rahmen der bei LEDs typischen 
Größenordnung möglich und bewe- 
gen sich im Rahmen der industrieüb- 
ichen Toleranzen. 

Die Lebensdauer einer LED ist in 
hohem Maße von den Temperaturen 
der Umgebung abhängig. Daher sollte 
die Montage der Leuchten nicht in 
der Nähe anderer Warmequellen, z. B. 
Heizungsrohren usw. vorgenommen 
werden. Darüber hinaus ist ein Betrieb 
bei direkter Sonneneinstrahlung zu 
vermeiden. 

Aktuelle Informationen zu den LEDs 
inden Sie auf den Specsheets der 
jeweiligen Artikel. 


DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface) 

Für die Ansteuerung von 
DALI Leuchten ist ein 
beliebiges DALI Lichtsteuerungs- 
system notwendig. Fur bestimmte 
Zwecke kann auch ein Steuergerat 

2. 8. Dimmer) mit DALI Broadcast 
Signal verwendet werden. Weitere 
Voraussetzung ist eine Elektroinstal- 
ation nach den Vorgaben des DALI 
Standards. ERCO DALI Betriebsgeräte 
sind kompatibel zum Standard DALI 
2.0. Allgemeine Hinweise zu DALI sind 
unter www.digitalilluminationinter- 
ace.org zu finden. 


pare 


RGBW-Leuchten 

Bei der Verwendung eines DALI 
Systems mit Colour Mangement 
Device type 8) wird die Leuchte mit 

1 Adresse angesteuert. 

Bei Betrieb in einem System ohne 
Colour Management kann die Leuchte 
auf drei oder vier Adressen umkonfi- 
guriert werden. 


Leuchten mit tunable white 

Der tunable white-Anteil einer 
Leuchte kann nur mit einem DALI 
System mit Colour Management 
(Device type 8) angesteuert werden. 
Diese Systeme erkennen die Leuchte 
mit 1 Adresse. 

Alternativ können Strahler und Ein- 
bauleuchten mit tunable white auch 
über Casambi Bluetooth angesteuert 
werden; einzelne Familien auch über 
Zigbee 3.0 


DE AEOF 102810 

Am 27.8.2010 wurde der ERCO GmbH 
das AEOF-Zertifikat (Authorised Eco- 
nomic Operator Full) erteilt. 

Die Zertifizierung bescheinigt, dass 
die ERCO GmbH als besonders zuver- 
lässiger und vertrauenswürdiger Part- 
ner im internationalen Warenverkehr 
gilt. Sie gewährleistet die Sicherheit 
und Effizienz der Lieferkette bis zum 
Verbraucher. 


Bluetooth 
Für die Ansteuerung von 
Leuchten mit Casambi Blu- 
etooth ist ein mobiles Gerät mit der 
ostenlosen Casambi App oder für 
Casambi freigegebene Hardware, z.B. 
Schalter oder Sensoren, notwendig. 
Die Reichweite des Casambi 
esh-Netzwerks kann durch bau- 
iche Gegebenheiten beeinträchtigt 
werden. 


$ Leuchten mit Casambi 


Schutz vor Uberspannung 
4 bei elektronischen 
Betriebsgeraten 

Um elektronische Betriebs- 
geräte vor Uberspannung, z. B. durch 
Schalten von induktiven Lasten, 20 
schützen, empfiehlt ERCO den Ein- 
satz von separaten Uberspannungs- 
schutz-Modulen. 


Elektronische Betriebsgeräte in 
3-Phasen-Installation 

Um Beschädigungen an den elektroni- 
schen Betriebsgeräten zu vermeiden, 
darf bei einer 3-Phasen-Installation 
der Neutralleiter von elektronischen 
Betriebsgeräten niemals unterbro- 
chen werden. 


Phasendimmbare 
Leuchten 

Je nach Ausführung 

des Betriebsgeräts sind 
LED-Leuchten dimmbar. Bei pha- 
sendimmbaren Leuchten dürfen nur 
dafür geeignete Dimmer eingesetzt 
werden. Die Installationshinweise in 
der Montageanleitung der Leuchte 
sowie der der Dimmerhersteller sind 
zu beachten. 


Der in der Produktbeschreibung 
angegebene Dimmbereich wird unter 
Berücksichtigung von marktüblichen 
Dimmern ermittelt. Je nach verwen- 
detem Dimmer und Lastsituation 
kann der tatsächlich zur Verfügung 
stehende Dimmbereich von der Pro- 
duktbeschreibung abweichen. 

Um die Funktionsfähigkeit im Dimm- 
betrieb, insbesondere bei Verwendung 
von sogenannten Universaldimmern, 
zu gewährleisten, muss vor jeder 
Installation die Kombination aus 
Leuchte, Betriebsgerät und Dimmer 
geprüft werden. 


Zusätzlich zu unseren allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
gelten die Garantiebedingungen für 
die von der ERCO GmbH angebotene 
freiwillige Herstellergarantie von 

5 (fünf) Jahren auf ERCO-Produkte. 
Die aktuell gültigen Garantiebedin- 
gungen erhalten Sie auf Nachfrage 
unter der E-Mail Adresse 
guarantee@erco.com 


Hinweise zum Umweltschutz und 
zur Entsorgung von Leuchten 

ERCO Produkte werden konform zur 
Verordnung REACH und zur Richtlinie 
RoHS hergestellt. 


WEEE 

Die kostenfreie Rücknahme sowie die 
umweltverträgliche Entsorgung und 
Verwertung von alten und gebrauch- 
ten Elektrogeräten durch Hersteller 
und Importeure regelt die kurz 

als WEEE (Waste of Electrical and 
Electronic Equipment) bezeichnete 
EG-Richtlinie über Elektro- und Elek- 
tronikaltgeräte. Ziel der Richtlinie ist 
es, die Menge an Abfall durch Elekt- 
ro- und Elektroaltgeräte zu verringern 
und das werkstoffliche Recycling zu 


erleichtern. 
7 rungen der WEEE-Richtlinie 

nach, indem es seine Pro- 
dukte seit März 2006 eindeutig mit 
dem Zeichen der durchgestrichenen 
Abfalltonne kennzeichnet und sie 
kostenneutral zurücknimmt. Alterna- 
tiv können Leuchten am Ende ihrer 
Lebensdauer der jeweiligen lokalen 
Einrichtung für die Entsorgung bzw. 
das Recycling von Elektronikproduk- 
ten zugeführt werden. 


Entsorgung von Leuchten 
ERCO kommt den Forde- 


Schnell die richtige Leuchte finden - 
der Product Finder auf erco.com 


v Einfache Suche über Eigenschaften 

v Zahlreiche Profi-Filter 

v Ubersichtliche Ergebnisliste 

v Ergebnisse in myERCO speichern und teilen 


v Schnelleinstieg auf www.erco.com 


Jetzt den Product Finder ausprobieren 


www.erco.com 


ERCO Products Projects Planning light 


ERCO Product Finder 


85 Product ranges (70935 Items) 


Licht ist die vierte Dimension 
der Architektur 


ERCO 
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